Leica Lists 

this is a pocket sized booklet that gives you all of the essential information about Leica 
cameras and lenses in lists. 





LEICA M Special series 
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Year 

Model 

From # 

To# 

Total 

Comments 

1975 

M4 Jubilee 

1750 

1975 

M5 Jubilee 

1750 

1979 

M4-2 Gold 


1000 

Oskar Barnack 

1983 

M4-P 


2500 

1913-1983 

1984 

M6 

1657251 

start of M6 models 

1987 

M6 


100 

Leica Photographic Centre Zurich 

1988 

M6 


43 

LHSA 20 years 

1988 

M6 

1712001 

1712003 

3 

TWF-ETH 

1989 

M6 Platina 

1757001 

1758251 

1250 

150 Jahre Photographie 

1989 

M6 

1774001 

1774125 

125 

Schmidt-Japan 

1990 

M6 


100 

LHSA 20 years 

1990 

M6 


125 

Hegner Japan 

1991 

M6 

1907101 

1907300 

200 

Colombus 

1992 

M6 

1928200 

1928300 

101 

Year of the Roster 

1992 

M6 

1929001 

1929199 

199 

Year of the Roster 

1993 

M6 

1937001 

1937101 

101 

Royal-Foto Austria 

1993 

M6 

1938000 

1838150 

150 

LHSA 25 years 

1994 

M6J 


1640 

40 Jahre M 

1994 

M6 


100 

Foto Ganz, Zurich 

1994 

M6 

1 European Publishers Award 1994 

1994 

M6 


500 

Traveller Set 

1994 

M6 Gold 

2000000 

1 Gold Thailand 

1994 

M6 Gold 

2001000 

2001333 

334 

Gold Brunei 

1994 

M6 

2002000 

2002100 

101 

Royal Photographic Society 

1995 

M6 


300 

Dragon 

1995 

M6 


150 

Leica Historica Blue leather 

1995 

M6 


200 

Danish Wedding 

1995 

M6 


150 

Historica 1975-1995 

1995 

M6 

2006218?? 


90 

Demo Polyphoto Italy 

1995 

M6 

2174367?? 


90 

Demo Benelux 

1995 

M6 Gold 

2176001 

2176700 

700 

Gold Thailand 

1995 

M6 Platina 

2177001 

2177250 

250 

Platina Brunei 

1996 

M6 Platina 

2278001 

2278211 

210 

Platina Brunei 

1996 

M6 Platina 

2283001 

2283125 

125 

Platina Diamond Brunei 

1996 

M6 Gold 

2283201 

2283325 

125 

Gold Diamond Brunei 

1996 

M6 Gold 

2283601 

2283625 

25 

? 

1996 

M6 Platina 

2278301 

2278588 

150 

Schmidt Group centenary 

1997 

M6 

2300000 

1 Ein Stuck Leica 

1997 

M6 

2300001 

2300996 

995 

Ein Stuck Leica 

1996 

M6 Platina 

2278001 

2278211 

200 

Anton Bruckner 

1996 

M6 

Partneraktion Deutschland 1996 

1998 

M6 


50 

Jaguar XK 150 

1998 

M6 


17 

Gruppo Fotografica Leica 

1999 

M6 Platina 

2490000 

2490150 

150 

Leica 150 Jahre Optik 

1998 

M6 

1 M6 Henri Cartier-Bresson 

2000 

M6TTL 

2480340?? 


1150 

Black Paint LHSA 

1999 

M6TTL Bl Paint 

2500000 

1 Vaclec Havel 

1999 

M6TTL Bl Paint 

2500001 

2502000 

2000 

Millenium 

2000 

M6TTL Bl Paint 

2554501 

2554650 

150 

Black Paint 
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2000 

M6TTL 


150 

Oresundbron 

2000 

M6TTL 


200 

ICS 

2000 

M6TTL 

2688001 

2688500 

500 

Dragon 2000 

2000 

M6TTL 


850 

LHSA black paint 

2000 

M6TTL 

2554501 

2554650 

150 

Oresund Bridge 

2000 

M6TTL 


2000 

Sibon Hegner japan 

2001 

M6TTL 


300 

Honglong Green paint 

2001 

M6TTL 

2555500 

1 William Klein 

2001 

M6TTL 

2680501 

2680900 

400 

NSH 

2001 

M6TTL Titanium 


1000 

LHSA 

2001 

M6TTL 


2 

Marten Luther King 

2001 

M6TTL 

2753001 

2753100 

100 

Hansa 

2001 

M6TTL 


16 

Sheik Saud 

2000 

M6TTL 

Green M6/Safari M6 

2000 

M6TTL 


40 

Test the best 

2002 

M6TTL 

2755001 

2760000 

999 

Leica M6 1984-2002 

2003 

M6TTL 


150 

flags per country (12) 

2003 

M7 Titanium 

1 Sheikh Al-Thani 

2003 

MP 

2921345?? 


500 

Hermes 

2003 

M7 


50 

50 Anniversary Midland Leitz 

2004 

MP 

2947201 

2947800 

600 

35 year LHSA Grey Hammertone 

2004 

MP 

2984001 

2984400 

400 

35 year LHSA Grey Hammertone 

2003 

M7 Titanium 

3000001 

3001000 

1000 

50 Years M 

2003 

MP 

3001001 

3001595 

595 

35 year LHSA Grey Hammertone 

2004 

MP 


100 

betriebsk. 

2004 

M7 


100 

betriebsk. 

2004 

MP 


50 

50 Anniversary Leica M3 set 

2004 

MPSGR 

3010101 

3010600 

500 


2005 

MP3 

3026101 

3027100 

1000 


2005 

MP Korea 

3027100 

3027200 

100 


2006 

M3 J 

3087301 

3087700 

2006 

M7 CPA Edition 

3121956 

3122006 

51 


2006 

MP 

3122101 

3122297 

196 

MP titanisiert fur Japan 

2008 

M8 

Safari version 

2008 

M8 

White version 

2009 

M7 


200 

Hermes version with 1.4/35mm asph. 

2010 

M8.2 


100 

60th anniversary People’s republic of 
China 

2010 

MP gold with 

Slux 50 

60th anniversary People’s republic of 
China 
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LEICA M Camera models 
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Model 

Leica M3 

Leica M2(R) 

Leica Ml 

Period 

1954 - 1968 

1957 - 1968 

1959 - 1964 

Type 

film loading 24x36 

film loading 24x36 

film loading 24x36 

Lens range at 
introduction 

21,28, 35,50, 90, 

135; apertures from 

1.5 to 4.5; with 
Visoflex 200 to 560 

21,28, 35, 50, 90, 
135; apertures from 

1.5 to 4.5; with 
Visoflex 200 to 560 

21,28, 35, 50, 90, 
135; apertures from 

1.5 to 4.5; with 
Visoflex 200 to 560 

Finder 

bright-line range- 
and viewfinder with 
automatic parallax 
correction 

bright-line range- 
and viewfinder with 
automatic parallax 
correction 

bright-line 
viewfinder with 
automatic parallax 
correction 


69.25 

69.25 

no 

Finder magnification 

0.92 

0.72 

0.72 

Frame lines 

50;90;135 (35 with 
additonal 
spectacles); else 
35:50;90 

35; 50; 90 (135 with 

additional 

spectacles) 

35, 50 

Finder indications 

Rangefinder spot, 
framelines 


framelines 

Rangefinder 

manual, mechanical, 
contrast and split 
image measuring 
method 

manual, mechanical, 
contrast and split 
image measuring 
method 

none 

Exposure meter 

None, external 
exposure meter 
coupled to shutter 
speed dial 

None, external 
exposure meter 
coupled to shutter 
speed dial 

None, external 
exposure meter 
coupled to shutter 
speed dial 

Exposure handling 

manual selection of 
speed and aperture, 
additionally clip-on 
meter with needle 
alignment 

manual selection of 
speed and aperture, 
additionally clip-on 
meter with needle 
alignment 

manual selection of 
speed and aperture, 
additionally clip-on 
meter with needle 
alignment 

Meter sensitivity in LV 

none 

none 

none 

Film speeds (ISO) 

film speed reminder 
dial 

film speed reminder 
dial 

film speed reminder 
dial 

Shutter speeds 

1, 1/2, 1/5, 1/10, 

1/25, 1/50, 1/100, 
1/250, 1/500, 

1/1000, B; later 1 
-1/1000, B as in M2 

1, 1/2, 1/4, 1/8, 

1/15, 1/30, 1/50 
(flash)1/60, 1/125, 
1/250, 1/500, 

1/1000, B 

1, 1/2, 1/4, 1/8, 

1/15, 1/30, 1/50 
(flash)1/60,1/125, 
1/250, 1/500, 

1/1000, B 

Shutter control and type 

mechanical, 
horizontal cloth 

mechanical, 
horizontal cloth 

mechanical, 
horizontal cloth 

Flash 

X and M sockets 

X and M sockets 

X and M sockets 

Flash synchronisation 

1/50 

1/50 

1/50 

Film transport 

manual by lever, 
rewind knob, 
mechanical 

manual by lever, 
rewind knob, 
mechanical 

manual by lever, 
rewind knob, 
mechanical 

Additional winders at 
introduction 

special model (MP) 
with Leicavit 
mechanical trigger 
transport 



Measurements (WxHxD) 

138x77x36 

138x77x36 

138x77x36 

Bottom plate dimension 

32.2 

32.2 

32.2 

Weight in grams (body) 

595 

580 

545 
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Model 

Leica MD/a/2/post 

Leica M4 

Leica M5 

Period 

1964 - 1986 

1967 1975 

1971 - 1975 

Type 

film loading 24x36 

film loading 24x36 

film loading 24x36 

Lens range at 
introduction 

scientific use 

21,28, 35, 50, 90, 
135; apertures from 
1.4 to 4.0; with 
Visoflex 200 to 560 

15, 21,28, 35, 50, 90, 
135; apertures from 1.2 
to 4.0 

Finder 


bright-line range- 
and viewfinder with 
automatic parallax 
correction 

bright-line range- and 
viewfinder with 
automatic parallax 
correction 

Rangefinder 

baselenqth 

none 

69.25 

69.25 

Finder magnification 

none 

0.72 

0.72 

Frame lines 

none 

35, 50, 90, 135 

35;50;90;135 

Finder indications 

none 

Rangefinder spot, 
framelines 

Rangefinder spot, 
framelines, selected 
shutterspeed with 
moveable needle and 
index needle, indication 
exposure meter area, 
battery check 

Rangefinder 

none 

manual, mechanical, 
contrast and split 
image measuring 
method 

manual, mechanical, 
contrast and split 
image measuring 
method 

Exposure meter 

none 

None, external 
exposure meter 
coupled to shutter 
speed dial 

Integral method over 
an area of 4 mm image 
height (moveable meter 
arm element 8mm in 
front of film plane) 

Exposure handling 

manual selection od 
speed and aperture 

manual selection of 
speed and aperture, 
additionally clip-on 
meter with needle 
alignment 

manual selection of 
speed and aperture, 
with match needle 
alignment in finder 

Meter sensitivity in LV 

none 

none 

0to 20 

Film speeds (ISO) 

film speed reminder 
dial 

film speed reminder 
dial 

6 to 3200 

Shutter speeds 

1, 1/2, 1/4, 1/8, 

1/15, 1/30, 1/50 
(flash)l /60, 1/125, 
1/250, 1/500, 

1/1000, B 

1, 1/2, 1/4, 1/8, 

1/15, 1/30, 1/50 
(flash)1/60, 1/125, 
1/250, 1/500, 

1/1000, B 

1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 

1/30, 1/50 (flash)l/60, 
1/125, 1/250, 1/500, 
1/1000, B (30 - 1) 

Shutter control and 
type 

mechanical, 
horizontal cloth 

mechanical, 
horizontal cloth 

mechanical, horizontal 
cloth 

Flash 

X and M sockets 

X and M sockets 

X and M sockets 

Flash synchronisation 

1/50 

1/50 

1/50 

Film transport 

manual by lever, 
rewind knob, 
mechanical 

manual by lever, 
rewind crank, 
mechanical 

manual by lever, rewind 
crank, mechanical 

Additional winders at 
introduction 




Measurements 

(WxHxD) 

138x77x36 

138x77x36 

150x87x36 

Bottom plate 
dimension 

32.2 

32.2 

32.2 




























Model 

Leica M4-2 

Leica M4-P 

Leica M6 

Period 

1977 - 1980 

1980 - 1986 

1984 - 1998 

Type 

film loading 24x36 

film loading 24x36 

film loading 24x36 

Lens range at 
introduction 

15, 21,28, 35, 50, 90, 
135; apertures from 

1.0 to 4.0 

15, 21,28, 35, 50, 90, 
135; apertures from 

1.2 to 4.0 

21,28, 35, 50, 75, 90, 

135; apertures from 1.0 
to 4.0 

Finder 

bright-line range- and 
viewfinder with 
automatic parallax 
correction 

bright-line range- and 
viewfinder with 
automatic parallax 
correction 

bright-line range- and 
viewfinder with 
automatic parallax 
correction 

Rangefinder 

baselenqth 

69.25 

69.25 

69.25 

Finder 

magnification 

0.72 

0.72 

0.72 

Frame lines 

35;50;90;135 

28-90; 35-135; 50-75 

28-90; 35-135; 50-75/ 
(M6J: 35-50-90-135/ 

M6 .85: 

35-50-75-90-135) 

Finder indications 

Rangefinder spot, 
framelines 

Rangefinder spot, 
framelines 

Rangefinder spot, 
framelines, exposure 
diodes 

Rangefinder 

manual, mechanical, 
contrast and split 
image measuring 
method 

manual, mechanical, 
contrast and split 
image measuring 
method 

manual, mechanical, 
contrast and split 
image measuring 
method 

Exposure meter 

None, external 
exposure meter 
coupled to shutter 
speed dial 

None, external 
exposure meter 
coupled to shutter 
speed dial 

Integral method over 
an area of 6mm image 
height (metering spot 
12mm diameter) on 
shutter curtain 

Exposure 

handling 

manual selection of 
speed and aperture, 
additionally clip-on 
meter with needle 
alignment 

manual selection of 
speed and aperture, 
additionally clip-on 
meter with needle 
alignment 

manual selection of 
speed and aperture 
with over- and under 
exposure indication in 
finder 

Meter sensitivity 
in LV 

none 

none 

-1 to 20 

Film speeds (ISO) 

film speed reminder 
dial 

film speed reminder 
dial 

6 to 6400 

Shutter speeds 

1 to 1/1000, B 

1 to 1/1000, B 

1 to 1/1000, B 

Shutter control 

mechanical, horizontal 
cloth 

mechanical, horizontal 
cloth 

mechanical, horizontal 
cloth 

Flash 

X and M sockets 

X and M sockets 

X socket 

Flash 

synchronisation 

1/50 

1/50 

1/50 

Film transport 

manual by lever, 
rewind crank, 
mechanical 

manual by lever, 
rewind crank, 
mechanical 

manual by lever, rewind 
crank, mechanical 

Additional 
winders at 
introduction 



motorwinder 

Measurements 

138x77x36 

138x77x36 

138x77x38 

Bottom plate 
dimension 

32.2 

32.2 

32.2 

Weight in grams 
(body) 

525 

545 

560 
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Model 

Leica M6TTL 

Leica M7 

Period 

1998 - 2003 

2002 

Type 

film loading 24x36 

film loadinq 24x36 

Lens range at 
introduction 

21,24, 28, 35, 50, 75, 90, 135, 
and 28-35-50; apertures from 
1.0 to 4.0 

21,24, 28, 35, 50, 75, 90, 135, 
and 28-35-50; apertures from 1.0 
to 4.0 

Finder 

bright-line range- and 
viewfinder with automatic 
parallax correction 

bright-line range- and viewfinder 
with automatic parallax 
correction 

Rangefinder 

baselenqth 

69.25 

69.25 

Finder magnification 

0.72; 0.58 or 0.85 

0.72:0.58 or 0.85 

Frame lines 

28-90; 35-135; 50-75; (28-90; 
35;50-75 or 90;35-135;50-75) 

28-90; 35-135; 50-75; (28-90; 
35;50-75 or 90;35-135;50-75) 

Finder indications 

Rangefinder spot, framelines, 
exposure diodes, flash 
indication 

Rangefinder spot, framelines, 
exposure diodes, flash indication, 
in AUTO: shutter speeds in half 
steps, lonq exposure counter 

Rangefinder 

manual, mechanical, contrast 
and split image measuring 
method 

manual, mechanical, contrast and 
split image measuring method 

Exposure meter 

Integral method over an area 
of 6mm image height 
(metering spot 12mm 
diameter) on shutter curtain 

Integral method over an area of 
6mm image height (metering spot 
12mm diameter) on shutter 
curtain 

Exposure handling 

manual selection of speed 
and aperture with over- and 
under exposure indication in 
finder, flash indication 

manual selection of speed and 
aperture with over- and under 
exposure indication in finder: in 
AUTO stepless shutter speeds 
with aperture priority, shutter 
speeds, long exposure indication, 
flash indication 

Meter sensitivity in LV 

-2 to 20 

-2 to 20 

Film speeds (ISO) 

6 to 6400 

6 to 6400 

Shutter speeds 

1 to 1/1000, B 

Manual: 4 sec to 1 /1000 in full 
steps; AUTO 32 sec to 1/1000 
stepless (indication in nearest half 
step) 

Shutter control and 
type 

mechanical, horizontal cloth 

electronic, mechanical speeds 

1/60 and 1/125; horizontal cloth 

Flash 

TTL flash measuring cell, and 
SCA or manual, X socket 

TTL flash measuring cell, and 

SCA or manual, X socket 

Flash synchronisation 

1/50 

1/50 

Film transport 

manual by lever, rewind crank, 
mechanical 

manual by lever, rewind crank, 
mechanical 

Additional winders at 
introduction 

motorwinder 

Leicacit mechanical transport 
with trigger mechanism; 
motorwinder 

Measurements 

(WxHxD) 

138x79,5x38 

138x79.5x33.75 

Bottom plate 
dimension 

32.2 

33 

Weight in grams 
(body) 

560 

610 
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Model 

Leica MP 

Leica M8 

Period 

2003 

2006 - 2008 

Type 

film loadinq 24x36 

18x27: DNG 3916x2634 

Lens range at 

21,24, 28, 35, 50, 75, 90, 

16-18-21,21,24, 28, 35, 50, 75, 

introduction 

135, and 28-35-50; apertures 

90, and 28-35-50; apertures from 


from 1.0 to 4.0 

1.0 to 4.0 

Finder 

bright-line range- and 
viewfinder with automatic 

bright-line range- and viewfinder 
with automatic parallax correction 


parallax correction 


Rangefinder 

baselenqth 

69.25 

69.25 

Finder magnification 

0.72; 0.58 or 0.85 

0.68 

Frame lines 

28-90; 35-135; 50-75; (28-90; 
35;50-75 or 90;35-135;50-75) 

24-35; 28-90; 50-75 

Finder indications 

Rangefinder spot, framelines, 
exposure diodes 

Rangefinder spot, framelines, 
exposure diodes, flash indication, 
in AUTO: shutter speeds in half 
steps, lonq exposure counter 

Rangefinder 

manual, mechanical, contrast 

manual, mechanical, contrast and 


and split image measuring 
method 

split image measuring method 

Exposure meter 

Integral method over an area 
of 6mm image height 
(metering spot 12mm 
diameter) on shutter curtain 

center-weighted method by light 
reflected from a white blade in the 
middle of the metal-blade slotted 
shutter 

Exposure handling 

manual selection of speed 
and aperture with over- and 
under exposure indication in 
finder 

manual selection of speed and 
aperture with over- and under 
exposure indication in finder: in 
AUTO stepless shutter speeds with 
aperture priority, shutter speeds, 
long exposure indication, flash 
indication 

Meter sensitivity in 

LV 

-2 to 20 

0-20 

Film speeds (ISO) 

6 to 6400 

sensor: 160 to 2500 

Shutter speeds 

1 to 1/1000, B 

Manual : 4 sec to 1/8000 in half 
steps; AUTO 32 sec to 1/8000 
stepless (indication in nearest half 
step) 

Shutter control and 
type 

mechanical, horizontal cloth 

electronic; vertical metal 

Flash 

X socket 

SCA or manual guide number, M- 
TTL preflash 

Flash 

synchronisation 

1/50 

1/250 

Film transport 

manual by lever, rewind knob, 
mechanical 

automatic, electromotor 

Additional winders at 

Leicacit mechanical transport 

built-in motorwinder 

introduction 

with trigger mechanism; 
motorwinder 


Measurements 

(WxHxD) 

138x77x33.75 

138.6x80.2x36.9 

Bottom plate 
dimension 

32.2 

35.8 

Weight in grams 
(body) 

585 

545 
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Model 

Leica M8.2 

Leica M9 

Period 

2008 - 2009 

2009 

Type 

18x27: DNG 3916x2634 

24x36: DNG 5212x3472 

Lens range at 
introduction 

16-18-21,21,24, 28, 35, 50, 75, 
90, and 28-35-50; apertures from 
1.0 to 4.0 

16-18-21, 21,24, 28, 35, 50, 

75, 90, 135; apertures from 

0.95 to 4.0 

Finder 

bright-line range- and viewfinder 
with automatic parallax correction 

bright-line range- and 
viewfinder with automatic 
parallax correction 

Rangefinder 

baselenqth 

69.25 

69.25 

Finder magnification 

0.68 

0.68 

Frame lines 

24-35; 28-90; 50-75 

28-90; 35-135; 50-75 

Finder indications 

Rangefinder spot, framelines, 
exposure diodes, flash indication, 
in AUTO: shutter speeds in half 
steps, long exposure counter 

Rangefinder spot, framelines, 
exposure diodes, flash 
indication, in AUTO: shutter 
speeds in half steps, long 
exposure counter 

Rangefinder 

manual, mechanical, contrast and 
split image measuring method 

manual, mechanical, contrast 
and split image measuring 
method 

Exposure meter 

center-weighted method by light 
reflected from a white blade in the 
middle of the metal-blade slotted 
shutter 

center-weighted method by 
light reflected from white 
blades in the middle of the 
metal-blade slotted shutter 

Exposure handling 

manual selection of speed and 
aperture with over- and under 
exposure indication in finder: in 
AUTO stepless shutter speeds 
with aperture priority, shutter 
speeds, long exposure indication, 
flash indication 

manual selection of speed and 
aperture with over- and under 
exposure indication in finder: in 
AUTO stepless shutter speeds 
with aperture priority, shutter 
speeds, long exposure 
indication, flash indication 

Meter sensitivity in 

LV 

0-20 

0 - 20 

Film speeds (ISO) 

sensor: 160 to 2500 

sensor: (80), 160 to 2500 

Shutter speeds 

Manual : 4 sec to 1/4000 in half 
steps; AUTO 32 sec to 1/4000 
stepless (indication in nearest half 
step) 

Manual : 8 sec to 1/4000 in half 
steps; AUTO 32 sec to 1/4000 
stepless (indication in nearest 
half step) 

Shutter control and 

electronic; vertical metal 

electronic; vertical metal 

Flash 

SCA or manual guide number, M- 
TTL preflash 

SCA or manual guide number, 
M-TTL preflash 

Flash 

synchronisation 

1/180 

1/180 

Film transport 

automatic, electromotor, silent 
mode 

automatic, electromotor, silent 
mode 

Additional winders 
at introduction 

built-in motorwinder 

built-in motorwinder 

Measurements 

(WxHxD) 

138.6x80.2x36.9 

138.6x80.2x36.9 

Bottom plate 
dimension 

35.8 

35.8 

Weight in grams 
(body) 

545 

585 


11 































LEICA tables 



12 











Oskar Barnack Price 


1980 

Floris Bergkamp 

Alkmaar. Nl 

1981 

Bjorn Larsson 

Stockholm, S 

1982 

Wendy Watriss 

Houston, USA 

1983 

Neil McGahee 

St. Paul, USA 

1984 

Stormi Greener 

Minneapolis, USA 

1985 

Sebastiao Salgado 

Aimores, Br 

1986 

David C. Turnley 

Dertroit, USA 

1987 

Jeff Share 

Sherman Oakes, USA 

1988 

Chris Steele-Perkins 

London, GB 

1989 

Charles Mason 

Fairbanks, USA 

1990 

Raphael Gaillarde 

Paris, F 

1991 

Barry Lewis 

London. GB 

1992 

Sebastiao Salgado 

Aimores, Br 

1993 - 1994 

Eugene Richards 

New York, USA 

1995 

Giammi Berengo Gardin 

Milano, 1 

1996 

Larry Towel 1 

Bothwell, C 

1997 

Jane Evelyn Atwood 

New York, USA 

1998 

Fabio Ponzo 

Roma, 1 

1999 

Claudine Doury 

Pantin, F 

2000 

Luc Delahaye 

Paris, F 

2001 

Bertrand Meunier 

Paris, F 

2002 

Narelle Autio 

Sydney, AUS 

2003 

Andrea Hoyer 

New York, USA 

2004 

Peter Granser 

Stuttgart (D) 

2005 

Guy Tillim 

Johannesburg (RSA) 

2006 

Tomas Munita 

Santiago de Chile (RCH) 

2007 

Julio Bittencourt 

Sao Paulo (BR) 

2008 

Lucia Nimcova 

Humenne (SK) 

2009 

Mikhael Subotzky 

Cape Town (ZA) 

2010 
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Sym 

bols 

per 1963 



A 

Ventzlaff, Athens 

e 

Nordisk Optisk, Copenhavn 

B 

Leitz, London 

K 

Berne, Tel Aviv 

C 

Leitz, Canada 

\ 

Cifsa Cia, Havana 

D 

Tyranti, Parigi 

M 

Masson, Brussels 

E 

Brandt Optik, Stockholm 

n 

Botica. Manila 

F 

Luz Ferrando, Buenos Aires 

P 

Whysall’s, Durban 

G 

Cattaneo, Geneva 

*P 

Schaer, Costa Rica 

H 

Schmidt. Hongkong 

2 

Martin & Co, Teheran 

1 

Tauber, Cape Town 

10 

Petraglio, Biel 

J 

Koch, Zurich 

15 

Kreyenberg, hamburg 

K 

Microtecnica, Rio de Janeiro 

21 

Riemer, Los Angeles 

L 

Leitz Wetzlar 

24 

Camera Service Center, Hollywood 

M 

Pablo Ferrando, Montevideo 

29 

Nerlin. Oslo 

N 

Lackland, Auckland 

31 

Professional Camera Repair, New York 

0 

Odin, Nijmegen 

33 

Rocky Mountain Camera Repair, Denver 

P 

Perrot, Biel 

44 

Nissen, Helsinki 

Q 

Riesel, Sydney 

56 

Paepke, Dusseldorf 

R 

Sanitas, Bogota 

60 

Disko, Summkit 

S 

Schmidt, Tokyo 

64 

Sicol, Dublin 

T 

Carveth, Toronto 

68 

Diamon Damera Company, Houston 

U 

Commercial Ultramar, mexico 

69 

Pyrox, Melbourne 

V 

Forestier, Valparaiso 

72 

Wimmer & Co, Lisbon 

W 

Optotechnik, Vienna 

84 

Fisher, Nocosia 

X 

Fixit, Bagdad 

85 

Zeller, Cordoba 

Y 

Leitz, New York 

89 

Signal Depot, Sacramento 

Z 

not used 

90 

Signal Depot, Tobyhanna 

a 

Hellmund, Caracas 

92 

Camcraft, Madison 

P 

Eclat, Colombia 

95 

Sick & Co, Lagos 

Y 

Karmali, Nairobi 

96 

Gohar & Co, Karachi 

6 

Kavlin. La Paz 

97 

Sick & Co, Accra 

£ 

Chiarini, Cordoba 

98 

Photo-Tronic, Washington 

n 

Sico, Bombay 

99 

Galoeh Trading, Bandoeng 
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List of special gifts 


Year 

Serial # 

Name 

1925 

280 

Count Zeppelin 

1925 

1000 

Walther Schultze 

1928 

10000 

Hugo Eckner 

1929 

25000 

Sven Hedin 

1931 

50000 

Wilhelm Filchner 

1932 

75000 

Auguste Piccard 

1933 

100000 

Leo Frobenius 

1933 

125000 

Gunther O. Dyhrenfurth 

1935 

150000 & 175000 

Leopold Mannes & Leopold Godowsky 

1936 

200000 

Paul Wolff 

1937 

250000 

Wilhelm Filchner 

1941 

300000 & 350000 

Gustav Wilmanns & Wilhelm Schneider 

1942 

375000 

Erwin Rommel 

1946 

400000 

Wilhelm Schneider 

1949 

450000 

Richard Schirmann 

1950 

500000 

Ernst Leitz II 

1951 

555555 

Dalai Lama 

1951 

575000 

Albert Schweitzer 

1952 

600000 

William Beebe 

1953 

650000 

Norman Dyhrenfurth 

1953 

675000 

Fritz Zernike 

1953 

700000 

Stephan Kruckenhauser 

1955 

750000 

Henri Carier-Bresson 

1956 

800000 

Konrad Adenauer 

1956 

830000 

Pandit Nehru 

1957 

875000 

Philippe Tiranty 

1958 

900000 

Edwin L. Wisherd 

1958 

919000 

Elisabeth II 

1959 

950000 

Fulvio Roiter 

1960 

980000 

Dwight D. Eisenhower 

1960 

1000000 

Ludwig Leitz 

1961 

1000001 

Alfred Eisenstadt 

1965 

1084900 

Elisabeth II 

1965 

1100000 

Emil Schulthess 

1965 

1111111 

Arthur Rothstein 

1970 

1259999 

Leopold Godowsky 

1979 

1500000 

Hans Friderichs 

1979 

1500001 

Max Kreis 

1993 

1906085 

Fritz Gruber 

2000 

2500000 

Vavlac Havel 

2003 


Woody Allen 


15 



LEICA camera serial numbers 
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from# 

To# 

Name 

Year 

Total 

100 

122 

0-series 

1923 

23 

123 

130 

Prototvo 

1924 

8 

131 

1000 

1 

1925 

870 

1001 

2445 

1 

1926 

1445 

2446 

5433 

1 

1926-27 

2988 

5434 

5700 

1 

1928 

267 

5701 

6300 

Compur 

1926-29 

600 

6301 

13100 

i 

1928 

6800 

13101 

13300 

Compur 

1929 

200 

13301 

21478 

i 

1929 

8178 

21479 

21810 

Compur 

1930 

332 

21811 

34550 

i 

1930 

12740 

34451 

34802 

Compur 

1930 

352 

34803 

34817 

Luxus 

1930 

15 

34818 

60000 

i 

1930 

25183 

60001 

71199 

i 

1931 

11199 

71200 

101000 

N 

1932 

29801 

101001 

106000 

Standard 

1932 

5000 

106001 

107600 

II 

1933 

1600 

107601 

107757 

III 

1934 

157 

107758 

108650 

II 

1934 

893 

108651 

108700 

III 

1933 

50 

108701 

109000 

II 

1933 

300 

109001 

111550 

III 

1933 

2550 

111551 

111580 

II Chrom 

1933 

30 

111581 

112000 

in 

1933 

420 

112001 

112500 

II Chrom 

1933 

500 

112501 

114400 

in 

1934 

1900 

114001 

114050 

Standard Chrom 

1933 

50 

114051 

114052 

Reporter (Prototype) 

1933 

2 

114053 

114400 

in 

1934 

348 

114401 

115300 

II Chrom 

1933 

900 

115301 

115650 

in 

1934 

350 

115651 

115900 

II Chrom 

1934 

250 

115901 

116000 

Standard Chrom 

1934 

100 

116001 

123000 

III Chrom 

1933 

7000 
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123001 

123580 

Standard 

1934 

580 

123581 

124800 

III Chrom 

1933 

1220 

124801 

126200 

III Chrom 

1933 

1400 

126201 

126800 

in 

1933 

600 

126801 

137400 

in 

1934 

10600 

137401 

137625 

Standard 

1934 

225 

137626 

138700 

III Chrom 

1934 

1075 

138701 

138950 

Standard Chrom 

1934 

250 

138951 

139900 

II Chrom 

1934 

950 

139901 

139950 

Standard 

1934 

50 

139951 

140000 

II 

1934 

50 

140001 

141500 

III Chrom 

1934 

1500 

141501 

141850 

Standard 

1934 

350 

141851 

141900 

II 

1934 

50 

141901 

142250 

III Chrom 

1934 

350 

142251 

142350 

N 

1934 

100 

142351 

142500 

in 

1934 

150 

142501 

142700 

1 Standard 

1934 

200 

142701 

143425 

in 

1934 

725 

143426 

143750 

II Chrom 

1934 

325 

143751 

143900 

i 

1934 

150 

143901 

144200 

in 

1934 

300 

144201 

144400 

ii 

1934 

200 

144401 

144500 

i 

1934 

100 

144501 

145600 

in 

1934 

1100 

145601 

145800 

i 

1934 

200 

145801 

146200 

in 

1934 

400 

146201 

146375 

ii 

1934 

175 

146376 

146675 

in 

1934 

300 

146676 

146775 

ii 

1934 

100 

146776 

147000 

in 

1934 

225 

147001 

147075 

Standard 

1934 

75 

147076 

147175 

II 

1934 

100 

147176 

147875 

1 Chrom 

1934 

700 

147876 

148025 

II Chrom 

1934 

150 

148026 

148850 

III Chrom 

1934 

825 

148851 

148950 

II Chrom 

1934 

100 


18 












































148951 

149350 

III Chrom 

1935 

400 

149351 

149450 

i 

1934-35 

100 

149451 

149550 

II Chrom 

1934-35 

100 

149551 

150000 

III Chrom 

1935 

450 

150001 

150124 

Reporter FF 

1934-36 

124 

150125 

150200 

Reporter GG 

1935-36 

76 

150201 

150850 

III Chrom 

1934-35 

650 

150851 

151100 

i 

1935 

250 

151101 

151225 

in 

1935 

125 

151226 

151300 

ii 

1935 

75 

151301 

152500 

in 

1935 

1200 

152501 

152600 

1 Chrom 

1935 

100 

152601 

153175 

III Chrom 

1935 

575 

153176 

153225 

ii 

1935 

50 

153226 

153550 

in 

1935 

325 

153551 

153700 

ii 

1935 

150 

153701 

154150 

in 

1935 

450 

154151 

154200 

ii 

1935 

50 

154201 

154800 

in 

1935 

600 

154801 

154900 

1 Chrom 

1935 

100 

154901 

156200 

III 

1935 

1300 

156201 

156850 

Ilia 1/1000 

1935 

650 

156851 

157250 

III 

1935 

400 

157251 

157400 

II 

1935 

150 

157401 

158300 

Ilia 

1935 

900 

158301 

158350 

1 

1935 

50 

158351 

158400 

II 

1935 

50 

158401 

158650 

Ilia 

1935 

250 

158651 

159000 

III 

1935 

350 

159001 

159200 

Ilia 

1935 

200 

159201 

159350 

1 

1935 

150 

159351 

159550 

III 

1935 

200 

159551 

159625 

Ilia 

1935 

75 

159626 

159675 

III 

1935 

50 

159676 

160325 

Ilia 

1935 

650 

160326 

160375 

III 

1935 

50 

160376 

160450 

1 

1935 

75 
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160451 

160700 

II 

1935 

250 

160701 

161150 

1 

1935 

450 

161151 

161450 

II 

1935 

300 

161451 

161550 

lla 

1935 

100 

161551 

161600 

in 

1935 

50 

161601 

161800 

Ilia 

1935 

200 

161801 

161950 

III Chrom 

1935 

150 

161951 

162100 

Ilia 

1935 

150 

162101 

162175 

III 

1935 

75 

162176 

162350 

Ilia 

1935 

175 

162351 

162400 

III 

1935 

50 

162401 

162500 

Ilia 

1935 

100 

162501 

162625 

III 

1935 

125 

162626 

162675 

Ilia 

1935 

50 

162676 

162750 

III 

1935 

75 

162751 

162800 

Ilia 

1935 

50 

162801 

162825 

III 

1935 

25 

162826 

162925 

Ilia 

1935 

100 

162926 

162975 

III 

1935 

50 

162976 

163050 

Ilia 

1935 

75 

163051 

163100 

III 

1935 

50 

163101 

163225 

Ilia 

1935 

125 

163226 

163250 

III 

1935 

25 

163251 

163400 

Ilia 

1935 

150 

163401 

163450 

1 

1935 

50 

163451 

163550 

Ilia 

1935 

100 

163551 

163775 

III 

1935 

225 

163776 

163950 

Ilia 

1935 

175 

163951 

164150 

1 

1935 

200 

164151 

164275 

Ilia 

1935 

125 

164276 

164675 

III 

1935 

400 

164676 

164900 

Ilia 

1935 

225 

164901 

165000 

II 

1935 

100 

165001 

165100 

III 

1935 

100 

165101 

165300 

II 

1935 

200 

165301 

165500 

1 

1935 

200 

165501 

165975 

III 

1935 

475 
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165976 

166075 

Ilia 

1935 

100 

166076 

166600 

III 

1935 

525 

166601 

166750 

Ilia 

1935 

150 

166751 

166900 

III 

1935 

150 

166901 

167050 

Ilia 

1935 

150 

167051 

167175 

III 

1935 

125 

167176 

167200 

Ilia 

1935 

25 

167201 

167225 

III 

1935 

25 

167226 

167700 

Ilia 

1935 

475 

167701 

167705 

III 

1935 

5 

167751 

168000 

1 

1935 

250 

168001 

168200 

II 

1935 

200 

168201 

168250 

III 

1935 

50 

168251 

168325 

Ilia 

1935 

75 

168326 

168400 

III 

1935 

75 

168401 

168500 

Ilia 

1935 

100 

168501 

168600 

III 

1935 

100 

168601 

168725 

Ilia 

1935 

125 

168726 

168750 

III 

1935 

25 

168751 

168850 

Ilia 

1935 

100 

168851 

169000 

1 

1935 

150 

169001 

169200 

III 

1935 

200 

169201 

169350 

1 

1935 

150 

169351 

169450 

II 

1935 

100 

169451 

169550 

III 

1935 

100 

169551 

169650 

II 

1935 

100 

169651 

170150 

Ilia 

1935 

500 

170151 

170500 

III 

1935 

350 

170501 

171300 

Ilia 

1935 

800 

171301 

171550 

II 

1935 

250 

171551 

171900 

1 

1935 

350 

171901 

172250 

Ilia 

1935 

350 

172251 

172300 

III 

1935 

50 

172301 

172350 

Ilia 

1935 

50 

172351 

172600 

III 

1935 

250 

172601 

172800 

II 

1935 

200 

172801 

173000 

1 

1935 

200 


21 












































173001 

173125 

Ilia 

1935 

125 

173126 

173176 

III 

1935 

51 

173177 

173425 

Ilia 

1935 

249 

173426 

173475 

III 

1935 

50 

173476 

173500 

Ilia 

1935 

25 

173501 

173650 

1 

1935 

150 

173651 

173675 

Ilia 

1935 

25 

173676 

173725 

III 

1935 

50 

173726 

173825 

Ilia 

1935 

100 

173826 

173900 

III 

1935 

75 

173901 

174025 

Ilia 

1935 

125 

174026 

174075 

III 

1935 

50 

174076 

174100 

Ilia 

1935 

25 

174101 

174125 

III 

1935 

25 

174126 

174150 

Ilia 

1935 

25 

174151 

174400 

III 

1935 

250 

174401 

174650 

II 

1935 

250 

174651 

174675 

Ilia 

1935 

25 

174676 

174750 

III 

1935 

75 

174751 

174950 

Ilia 

1935 

200 

174951 

175125 

III 

1935 

175 

175126 

175200 

Ilia 

1935 

75 

175201 

175350 

III 

1935 

150 

175351 

175450 

Ilia 

1935 

100 

175451 

175500 

III 

1935 

50 

175501 

175700 

1 

1935 

200 

175701 

175750 

III 

1935 

50 

175751 

175850 

Ilia 

1935 

100 

175851 

175900 

III 

1935 

50 

175901 

176100 

Ilia 

1935 

200 

176101 

176150 

III 

1935 

50 

176151 

176250 

Ilia 

1935 

100 

176251 

176300 

III 

1935 

50 

176301 

176600 

Ilia 

1935 

300 

176601 

177000 

III 

1935 

400 

177001 

177400 

Ilia 

1935 

400 

177401 

177550 

III 

1935 

150 


22 













































177551 

177600 

Ilia 

1935 

50 

177601 

177700 

III 

1935 

100 

177701 

177800 

1 

1935 

100 

177801 

177900 

Ilia 

1935 

100 

177901 

178000 

III 

1935 

100 

178001 

178100 

Ilia 

1935 

100 

178101 

178250 

III 

1935 

150 

178251 

178550 

Ilia 

1935 

300 

178551 

178600 

III 

1935 

50 

178601 

179200 

Ilia 

1935 

600 

179201 

179250 

III 

1935 

50 

179251 

179500 

Ilia 

1935 

250 

179501 

179575 

II 

1935 

75 

179576 

179800 

1 

1935 

225 

179801 

179900 

II 

1935 

100 

179901 

180100 

Ilia 

1935 

200 

180101 

180400 

III 

1935 

300 

180401 

180475 

Ilia 

1935 

75 

180476 

180700 

III 

1935 

225 

180701 

180800 

1 

1935 

100 

180801 

181000 

II 

1935 

200 

181001 

181450 

Ilia 

1935 

450 

181451 

181550 

III 

1935 

100 

181551 

181600 

Ilia 

1935 

50 

181601 

181700 

III 

1935 

100 

181701 

182000 

Ilia 

1935 

300 

182001 

182050 

III 

1935 

50 

182051 

182300 

Ilia 

1935 

250 

182301 

182350 

III 

1935 

50 

182351 

182500 

Ilia 

1935 

150 

182501 

182700 

1 

1935 

200 

182701 

182850 

II 

1935 

150 

182851 

183500 

Ilia 

1935 

650 

183501 

183600 

II 

1935 

100 

183601 

183750 

1 

1935-36 

150 

183751 

184400 

Ilia 

1936 

650 

184401 

184450 

III 

1936 

50 


23 













































184451 

184700 

Ilia 

1936 

250 

184701 

184750 

III 

1936 

50 

184751 

184800 

Ilia 

1936 

50 

184801 

184950 

III 

1936 

150 

184951 

185200 

Ilia 

1936 

250 

185201 

185350 

III 

1936 

150 

185351 

185500 

II 

1936 

150 

185501 

185650 

1 

1936 

150 

185651 

185700 

III 

1936 

50 

185701 

185800 

1 

1936 

100 

185801 

186100 

Ilia 

1936 

300 

186101 

186200 

III 

1936 

100 

186201 

186500 

Ilia 

1936 

300 

186501 

186550 

III 

1936 

50 

186551 

186800 

Ilia 

1936 

250 

186801 

186900 

III 

1936 

100 

186901 

186950 

Ilia 

1936 

50 

186951 

187000 

III 

1936 

50 

187001 

187100 

Ilia 

1936 

100 

187101 

187200 

III 

1936 

100 

187201 

187400 

Ilia 

1936 

200 

187401 

187500 

III 

1936 

100 

187501 

187650 

II 

1936 

150 

187651 

187775 

III 

1936 

125 

187776 

187785 

Ilia 

1936 

10 

187786 

187850 

III 

1936 

65 

187851 

188100 

Ilia 

1936 

250 

188101 

188300 

III 

1936 

200 

188301 

188600 

1 

1936 

300 

188601 

188750 

II 

1936 

150 

188751 

189300 

Ilia 

1936 

550 

189301 

189475 

III 

1936 

175 

189476 

189800 

Ilia 

1936 

325 

189801 

189900 

III 

1936 

100 

189901 

190200 

Ilia 

1936 

300 

190201 

190500 

III 

1936 

300 

190501 

190700 

Ilia 

1936 

200 
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190701 

190900 

III 

1936 

200 

190901 

191100 

Ilia 

1936 

200 

191101 

191200 

III 

1936 

100 

191201 

191300 

II 

1936 

100 

191301 

191350 

Ilia 

1936 

50 

191351 

191500 

III 

1936 

150 

191501 

191650 

II 

1936 

150 

191651 

191750 

1 

1936 

100 

191751 

191850 

III 

1936 

100 

191851 

192100 

Ilia 

1936 

250 

192101 

192400 

III 

1936 

300 

192401 

192500 

Ilia 

1936 

100 

192501 

192800 

III 

1936 

300 

192801 

192950 

II 

1936 

150 

192951 

193200 

Ilia 

1936 

250 

193201 

193450 

1 

1936 

250 

193451 

193500 

Ilia 

1936 

50 

193501 

193600 

III 

1936 

100 

193601 

194300 

Ilia 

1936 

700 

194301 

194650 

III 

1936 

350 

194651 

194851 

II 

1936 

201 

194851 

194950 

1 

1936 

100 

194951 

196200 

Ilia 

1936 

1250 

196201 

196300 

III 

1936 

100 

196301 

196400 

Ilia 

1936 

100 

196401 

196550 

II 

1936 

150 

196551 

196750 

1 

1936 

200 

196751 

197400 

Ilia 

1936 

650 

197401 

197500 

1 

1936 

100 

197501 

197550 

Ilia 

1936 

50 

197551 

197800 

III 

1936 

250 

197801 

198200 

Ilia 

1936 

400 

198201 

198400 

III 

1936 

200 

198401 

198800 

Ilia 

1936 

400 

198801 

198900 

III 

1936 

100 

198901 

199200 

Ilia 

1936 

300 

199201 

199300 

III 

1936 

100 


25 












































199301 

199500 

Ilia 

1936 

200 

199501 

199600 

III 

1936 

100 

199601 

199800 

II 

1936 

200 

199801 

200100 

Ilia 

1936 

300 

200101 

200200 

III 

1936 

100 

200201 

200500 

Ilia 

1936 

300 

200501 

200650 

II 

1936 

150 

200651 

200750 

1 

1936 

100 

200751 

201200 

III 

1936 

450 

201201 

201300 

Ilia 

1936 

100 

201301 

201400 

III 

1936 

100 

201401 

201600 

Ilia 

1936 

200 

201601 

201700 

1 

1936 

100 

201701 

202300 

Ilia 

1936 

600 

202301 

202450 

II 

1936 

150 

202451 

202600 

Ilia 

1936 

150 

202601 

202700 

III 

1936 

100 

202701 

202800 

Ilia 

1936 

100 

202801 

202900 

II 

1936 

100 

202901 

203100 

Ilia 

1936 

200 

203101 

203300 

III 

1936 

200 

203301 

203400 

1 

1936 

100 

203401 

204100 

Ilia 

1936 

700 

204101 

204200 

III 

1936 

100 

204201 

204300 

Ilia 

1936 

100 

204301 

204500 

II 

1936 

200 

204501 

204600 

III 

1936 

100 

204601 

204800 

Ilia 

1936 

200 

204801 

205000 

III 

1936 

200 

205001 

205100 

Ilia 

1936 

100 

205101 

205300 

III 

1936 

200 

205301 

205400 

Ilia 

1936 

100 

205401 

205500 

II 

1936 

100 

205501 

205700 

1 

1936 

200 

205701 

207300 

Ilia 

1936 

1600 

207301 

207400 

II 

1936 

100 

207401 

207600 

1 

1936 

200 
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207601 

207800 

III 

1936 

200 

207801 

208000 

Ilia 

1936 

200 

208001 

208300 

III 

1936 

300 

208301 

208600 

Ilia 

1936 

300 

208601 

208800 

III 

1936 

200 

208801 

209000 

Ilia 

1936 

200 

209001 

209600 

III 

1936 

600 

209601 

209900 

II 

1936 

300 

209901 

210100 

Ilia 

1936 

200 

210101 

210200 

III 

1936 

100 

210201 

210400 

Ilia 

1936 

200 

210401 

210900 

1 

1936 

500 

210901 

211000 

III 

1936 

100 

211001 

211600 

Ilia 

1936 

600 

211601 

211700 

III 

1936 

100 

211701 

211801 

Ilia 

1936 

101 

211801 

211900 

II 

1936 

100 

211901 

212400 

Ilia 

1936 

500 

212401 

212700 

1 

1936 

300 

212701 

212800 

Ilia 

1936 

100 

212801 

213200 

III 

1936 

400 

213201 

213300 

Ilia 

1936 

100 

213301 

213600 

1 

1936 

300 

213601 

213700 

II 

1936 

100 

213701 

214400 

Ilia 

1936 

700 

214401 

214800 

1 

1936 

400 

214801 

215300 

Ilia 

1936 

500 

215301 

216000 

III 

1936 

700 

216001 

216300 

Ilia 

1936 

300 

216301 

216500 

II 

1936 

200 

216501 

216800 

Ilia 

1936 

300 

216801 

217000 

III 

1936 

200 

217001 

217200 

Ilia 

1936 

200 

217201 

217300 

III 

1936 

100 

217301 

217500 

1 

1936 

200 

217501 

217700 

III 

1937 

200 

217701 

217900 

II 

1936-37 

200 
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217901 

218300 

Ilia 

1936-37 

400 

218301 

218700 

II 

1936 

400 

218701 

218800 

III 

1936 

100 

218801 

219600 

Ilia 

1936 

800 

219601 

219800 

II 

1936 

200 

219801 

219900 

Ilia 

1936 

100 

219901 

220000 

III 

1936 

100 

220001 

220300 

Ilia 

1936 

300 

220301 

220500 

II 

1937 

200 

220501 

220600 

Ilia 

1936 

100 

220601 

220700 

III 

1936 

100 

220701 

220900 

Ilia 

1936 

200 

220901 

221000 

III 

1936 

100 

221001 

221300 

Ilia 

1936 

300 

221301 

221400 

III 

1936 

100 

221401 

222150 

Ilia 

1936 

750 

222151 

222200 

III 

1936 

50 

222201 

222300 

Ilia 

1936 

100 

222301 

222700 

1 

1937 

400 

222701 

223000 

II 

1937 

300 

223001 

223300 

III 

1937 

300 

223301 

223600 

Ilia 

1936 

300 

223601 

223700 

III 

1936 

100 

224601 

224800 

1 

1936-37 

200 

224801 

224900 

Ilia 

1936-37 

100 

224901 

225000 

III 

1936-37 

100 

225001 

225200 

Ilia 

1936-37 

200 

225201 

225300 

III 

1936-37 

100 

225301 

225400 

Ilia 

1936-37 

100 

225401 

225600 

III 

1936-37 

200 

225601 

226300 

Ilia 

1936-37 

700 

226301 

226400 

III 

1936-37 

100 

226401 

227000 

Ilia 

1936-37 

600 

227001 

227050 

III 

1936-37 

50 

227051 

227600 

Ilia 

1936-37 

550 

227601 

227650 

III 

1936-37 

50 

227651 

231500 

Ilia 

1936-37 

3850 
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231501 

231600 

III 

1936-37 

100 

231601 

231800 

Ilia 

1936-37 

200 

231801 

231900 

III 

1936-37 

100 

231901 

232200 

Ilia 

1936-37 

300 

232201 

232500 

III 

1936-37 

300 

232501 

232800 

Ilia 

1936-37 

300 

232801 

232900 

III 

1936-37 

100 

232901 

233400 

Ilia 

1936-37 

500 

233401 

233500 

III 

1936-37 

100 

233501 

233700 

1 

1936-37 

200 

233701 

233800 

III 

1936-37 

100 

233801 

234000 

Ilia 

1936-37 

200 

234001 

234100 

II 

1936-37 

100 

234101 

234200 

III 

1936-37 

100 

234201 

234500 

Ilia 

1936-37 

300 

234501 

234600 

III 

1936-37 

100 

234601 

235100 

Ilia 

1937 

500 

235101 

235200 

III 

1937 

100 

235201 

235800 

Ilia 

1937 

600 

235801 

235875 

III 

1937 

75 

235876 

236200 

Ilia 

1937 

325 

236201 

236300 

III 

1937 

100 

236301 

236500 

Ilia 

1937 

200 

236501 

236700 

II 

1937 

200 

236701 

236800 

Ilia 

1937 

100 

236801 

236900 

III 

1937 

100 

236901 

237000 

Ilia 

1937 

100 

237001 

237200 

III 

1937 

200 

237201 

237500 

Ilia 

1937 

300 

237501 

237600 

III 

1937 

100 

237601 

238000 

Ilia 

1937 

400 

238001 

238100 

III 

1937 

100 

238101 

238500 

Ilia 

1937 

400 

238501 

238600 

III 

1937 

100 

238601 

238800 

Ilia 

1937 

200 

238801 

238825 

III 

1937 

25 

238826 

238900 

Ilia 

1937 

75 
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238901 

239000 

III 

1937 

100 

239001 

239100 

Ilia 

1937 

100 

239101 

239300 

III 

1937 

200 

239301 

239400 

Ilia 

1937 

100 

239401 

239600 

III 

1937 

200 

239601 

239700 

Ilia 

1937 

100 

239701 

239800 

III 

1937 

100 

239801 

240000 

1 

1937 

200 

240001 

241000 

lllb 

1937-38 

1000 

241001 

241100 

Ilia 

1937-38 

100 

241101 

241300 

III 

1937-38 

200 

241301 

241500 

Ilia 

1937-38 

200 

241501 

241700 

II 

1937-38 

200 

241701 

241900 

1 

1937-38 

200 

241901 

242000 

II 

1937-38 

100 

242001 

243000 

lllb 

1937-38 

1000 

243001 

243400 

Ilia 

1937-38 

400 

243401 

243500 

III 

1937-38 

100 

243501 

243800 

II 

1937-38 

300 

243801 

244100 

Ilia 

1937-38 

300 

244101 

244200 

III 

1937-38 

100 

244201 

244400 

1 

1937-38 

200 

244401 

244600 

III 

1937-38 

200 

244601 

244800 

Ilia 

1937-38 

200 

244801 

245000 

1 

1937-38 

200 

245001 

245100 

Ilia 

1937-38 

100 

245101 

245300 

III 

1937-38 

200 

245301 

246200 

Ilia 

1937-38 

900 

246201 

246300 

III 

1937-38 

100 

246301 

246400 

Ilia 

1937-38 

100 

246401 

246500 

III 

1937-38 

100 

246501 

246700 

II 

1937-38 

200 

246701 

247500 

Ilia 

1937-38 

800 

247501 

247600 

II 

1937-38 

100 

247601 

248300 

Ilia 

1937-38 

700 

248301 

248400 

II 

1937-38 

100 
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248401 

248600 

1 

1937-38 

200 

248601 

248900 

Ilia 

1937 

300 

248901 

249000 

III 

1937 

100 

249001 

249200 

Ilia 

1937 

200 

249201 

249400 

II 

1937 

200 

249401 

249500 

III 

1937 

100 

249501 

249700 

1 

1937 

200 

249701 

249800 

Ilia 

1937 

100 

249801 

249900 

III 

1937 

100 

249901 

250300 

Ilia 

1937 

400 

250301 

250400 

III 

1937 

100 

250401 

251200 

Ilia 

1937 

800 

251201 

251300 

II 

1937 

100 

251301 

251500 

1 

1937 

200 

251501 

251600 

Ilia 

1937 

100 

251601 

251800 

II 

1937 

200 

251801 

252000 

III 

1937 

200 

252001 

252200 

II 

1937 

200 

252201 

252900 

Ilia 

1937 

700 

252901 

253000 

III 

1937 

100 

253001 

253200 

Ilia 

1937 

200 

253201 

253400 

III 

1937 

200 

253401 

253500 

Ilia 

1937 

100 

253501 

253600 

III 

1937 

100 

253601 

253800 

1 

1937 

200 

253801 

254000 

Ilia 

1937 

200 

254001 

254200 

III 

1937 

200 

254201 

254600 

Ilia 

1937 

400 

254601 

254800 

II 

1937 

200 

254801 

254900 

III 

1937 

100 

254901 

256400 

Ilia 

1937 

1500 

256401 

256600 

1 

1937 

200 

256601 

256800 

Ilia 

1937 

200 

256801 

256900 

III 

1937 

100 

256901 

257400 

Ilia 

1937 

500 

257401 

257525 

III 

1937 

125 

257526 

257600 

Ilia 

1937 

75 
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257601 

257800 

1 

1937 

200 

257801 

258200 

III 

1937 

400 

258201 

259500 

Ilia 

1937 

1300 

259501 

259800 

II 

1937 

300 

259801 

259900 

1 

1937 

100 

259901 

260000 

Ilia 

1937 

100 

260001 

260100 

Reporter 

1937 

100 

260101 

260200 

Ilia 

1937 

100 

260201 

260600 

III 

1937 

400 

260601 

260800 

Ilia 

1937 

200 

260801 

260900 

III 

1937 

100 

260901 

261200 

Ilia 

1937 

300 

261201 

261300 

III 

1937 

100 

261301 

261500 

Ilia 

1937 

200 

261501 

261600 

III 

1937 

100 

261601 

261800 

Ilia 

1937 

200 

261801 

262000 

1 

1937 

200 

262001 

262800 

Ilia 

1937 

800 

262801 

263000 

III 

1937 

200 

263001 

263600 

Ilia 

1937 

600 

263601 

263900 

II 

1937 

300 

263901 

264000 

III 

1937 

100 

264001 

264800 

Ilia 

1937 

800 

264801 

265000 

1 

1937 

200 

265001 

266000 

nib 

1937 

1000 

266001 

266100 

Ilia 

1937 

100 

266101 

266200 

III 

1937 

100 

266201 

266400 

Ilia 

1937 

200 

266401 

266500 

III 

1937 

100 

266501 

266800 

II 

1937 

300 

266801 

266900 

Ilia 

1937 

100 

266901 

267000 

III 

1937 

100 

267001 

267700 

Ilia 

1937 

700 

267701 

267800 

III 

1937-38 

100 

267801 

267900 

Ilia 

1937-38 

100 

267901 

268000 

1 

1938 

100 

268001 

268100 

Ilia 

1937-38 

100 
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268101 

268200 

III 

1938 

100 

268201 

268400 

Ilia 

1937 

200 

268401 

268500 

III 

1938 

100 

268501 

268700 

Ilia 

1938 

200 

268701 

268800 

III 

1938 

100 

268801 

269300 

Ilia 

1938 

500 

269301 

269400 

III 

1938 

100 

269401 

269600 

Ilia 

1938 

200 

269601 

269700 

III 

1938 

100 

269701 

270100 

Ilia 

1938 

400 

270101 

270200 

III 

1938 

100 

270201 

270300 

Ilia 

1938 

100 

270301 

270400 

III 

1938 

100 

270401 

271000 

Ilia 

1938 

600 

271001 

271100 

II 

1938 

100 

271101 

271600 

1 

1938 

500 

271601 

271700 

II 

1938 

100 

271701 

271800 

III 

1938 

100 

271801 

272300 

Ilia 

1938 

500 

272301 

272400 

II 

1938 

100 

272401 

274800 

Ilia 

1938 

2400 

274801 

275200 

III 

1938 

400 

275201 

275350 

Ilia 

1938 

150 

275351 

275650 

II 

1938 

300 

275651 

275675 

Ilia 

1938 

25 

275676 

275700 

II 

1938 

25 

275701 

275800 

Ilia 

1938 

100 

275801 

276400 

III 

1938 

600 

276401 

277000 

Ilia 

1938 

600 

277001 

277100 

III 

1938 

100 

277101 

277500 

Ilia 

1938 

400 

277505 

277900 

1 

1938 

396 

277901 

278100 

II 

1938 

200 

278101 

278200 

III 

1938 

100 

278201 

278500 

Ilia 

1938 

300 

278501 

278525 

III 

1938 

25 

278526 

278550 

Ilia 

1938 

25 
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278551 

278600 

III 

1938 

50 

278601 

278800 

1 

1938 

200 

278801 

279000 

Ilia 

1938 

200 

279001 

279200 

III 

1938 

200 

279201 

279400 

II 

1938 

200 

279401 

280000 

Ilia 

1938 

600 

280001 

286500 

lllb 

1938 

6500 

286501 

286800 

1 

1938 

300 

286801 

287000 

III 

1938 

200 

287001 

287200 

Ilia 

1938 

200 

287201 

287300 

III 

1938 

100 

287301 

287400 

Ilia 

1938 

100 

287401 

287600 

II 

1938 

200 

287601 

288000 

Ilia 

1938 

400 

288001 

290200 

lllb 

1938-39 

2200 

290201 

290500 

Ilia 

1938 

300 

290501 

290800 

III 

1938 

300 

290801 

291000 

Ilia 

1938 

200 

291001 

291200 

1 

1938 

200 

291201 

291500 

Ilia 

1938 

300 

291501 

291600 

III 

1938 

100 

291601 

291800 

Ilia 

1938 

200 

291801 

292000 

1 

1938 

200 

292001 

292200 

II 

1938 

200 

292201 

292400 

1 

1938 

200 

292401 

292600 

Ilia 

1938 

200 

292601 

292700 

III 

1938 

100 

292701 

293000 

Ilia 

1938 

300 

293001 

293100 

III 

1938 

100 

293101 

293200 

Ilia 

1938 

100 

293201 

293400 

III 

1938 

200 

293401 

293500 

II 

1938 

100 

293501 

293900 

Ilia 

1938 

400 

293901 

294000 

1 

1938 

100 

294001 

294600 

lllb 

1938 

600 

294601 

294800 

II 

1938 

200 

294801 

294900 

III 

1938 

100 
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294901 

295100 

Ilia 

1938 

200 

295101 

295200 

III 

1938 

100 

295201 

295300 

Ilia 

1938 

100 

295301 

295400 

1 

1938 

100 

295401 

295500 

III 

1938 

100 

295501 

296000 

Ilia 

1938 

500 

296001 

296200 

II 

1938 

200 

296201 

296500 

Ilia 

1938 

300 

296501 

296600 

III 

1938 

100 

296601 

296900 

1 

1938 

300 

297101 

297200 

Ilia 

1938 

100 

297201 

297400 

III 

1938 

200 

297401 

297900 

Ilia 

1938 

500 

297901 

298000 

III 

1938 

100 

298001 

299000 

Ilia 

1938 

1000 

299001 

299200 

III 

1938 

200 

299201 

299500 

Ilia 

1938 

300 

299501 

299600 

III 

1938 

100 

299601 

299800 

Ilia 

1938 

200 

299801 

299900 

III 

1938 

100 

299901 

300000 

1 

1938 

100 

300001 

300100 

Reporter GG 

1938 

100 

300101 

300200 

1 

1938 

100 

300201 

300300 

II 

1938 

100 

300301 

300400 

1 

1938 

100 

300401 

300700 

Ilia 

1938 

300 

300701 

300800 

III 

1938 

100 

300801 

301000 

Ilia 

1938 

200 

301001 

301100 

III 

1938 

100 

301101 

301400 

Ilia 

1938 

300 

301401 

301500 

III 

1938 

100 

301501 

301600 

III 

1938 

100 

301601 

301700 

1 

1938 

100 

301701 

301800 

III 

1938 

100 

301801 

301900 

Ilia 

1938 

100 

301901 

302000 

III 

1938 

100 

302001 

302500 

Ilia 

1938 

500 
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302501 

302800 

II 

1938 

300 

302801 

302900 

III 

1938 

100 

302901 

303200 

Ilia 

1938 

300 

303201 

303300 

III 

1938 

100 

303301 

303700 

Ilia 

1938 

400 

303701 

303800 

II 

1938 

100 

303801 

303900 

1 

1938 

100 

303901 

304400 

Ilia 

1938 

500 

304401 

304500 

III 

1938 

100 

304501 

304700 

Ilia 

1938 

200 

304701 

304800 

III 

1938 

100 

304801 

304900 

Ilia 

1938 

100 

304901 

305000 

III 

1938 

100 

305001 

305600 

Ilia 

1938 

600 

305601 

305700 

III 

1938 

100 

305701 

305800 

1 

1938 

100 

305801 

306200 

Ilia 

1938 

400 

306201 

306300 

III 

1938 

100 

306301 

306500 

II 

1938 

200 

306501 

306600 

III 

1938 

100 

306601 

306800 

Ilia 

1938 

200 

306801 

307000 

III 

1938 

200 

307001 

307500 

Ilia 

1938 

500 

307501 

308000 

1 

1938 

500 

308001 

308100 

Ilia 

1938 

100 

308101 

308200 

III 

1938 

100 

308201 

308300 

II 

1938 

100 

308301 

308500 

1 

1938 

200 

308501 

308600 

III 

1938 

100 

308601 

308700 

Ilia 

1938 

100 

308701 

308800 

III 

1938 

100 

308801 

309000 

Ilia 

1938 

200 

309001 

309200 

1 

1938 

200 

309201 

309300 

Ilia 

1938 

100 

309301 

309400 

III 

1938 

100 

309401 

309500 

Ilia 

1938 

100 

309501 

309700 

II 

1938 

200 
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309701 

310000 

Ilia 

1938-39 

300 

310001 

310200 

III 

1938-39 

200 

310201 

310400 

Ilia 

1938-39 

200 

310401 

310500 

III 

1938-39 

100 

310501 

310600 

Ilia 

1939 

100 

310601 

311000 

III 

1938-39 

400 

311001 

311200 

II 

1939 

200 

311201 

311400 

Ilia 

1939 

200 

311401 

311700 

III 

1939 

300 

311701 

311800 

Ilia 

1939 

100 

311801 

311900 

III 

1939 

100 

311901 

312000 

Ilia 

1939 

100 

312001 

312200 

1 

1939 

200 

312201 

312400 

Ilia 

1939 

200 

312401 

312500 

III 

1939 

100 

312501 

312800 

1 

1939 

300 

312801 

313000 

Ilia 

1939 

200 

313001 

313100 

III 

1939 

100 

313101 

313200 

Ilia 

1939 

100 

313201 

313300 

III 

1939 

100 

313301 

313400 

Ilia 

1939 

100 

313401 

313500 

1 

1939 

100 

313501 

313600 

III 

1939 

100 

313601 

314000 

III 

1939 

400 

314001 

314100 

III 

1939 

100 

314101 

314300 

II 

1939 

200 

314301 

314500 

1 

1939 

200 

314501 

314600 

II 

1939 

100 

314601 

314700 

III 

1939 

100 

314701 

314800 

Ilia 

1939 

100 

314801 

314900 

III 

1939 

100 

314901 

315000 

Ilia 

1939 

100 

315001 

315100 

II 

1939 

100 

315101 

315400 

Ilia 

1939 

300 

315401 

315500 

II 

1939 

100 

315501 

315700 

Ilia 

1939 

200 

315701 

315800 

III 

1939 

100 
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315801 

316100 

Ilia 

1939 

300 

316101 

316400 

III 

1939 

300 

316401 

316700 

Ilia 

1939 

300 

316701 

316900 

1 

1939 

200 

316901 

317000 

II 

1939 

100 

317001 

318000 

lllb 

1939 

1000 

318001 

318200 

Ilia 

1939 

200 

318201 

318300 

II 

1939 

100 

318301 

318500 

1 

1939 

200 

318501 

318800 

II 

1939 

300 

318801 

318900 

Ilia 

1939 

100 

318901 

319000 

III 

1939 

100 

319001 

320000 

lllb 

1939 

1000 

320001 

320200 

II 

1939 

200 

320201 

320400 

III 

1939 

200 

320401 

320600 

Ilia 

1939 

200 

320601 

320700 

II 

1939 

100 

320701 

321000 

1 

1939 

300 

321001 

322000 

lllb 

1939 

1000 

322001 

322200 

II 

1939 

200 

322201 

322700 

1 

1939 

500 

322701 

322800 

Ilia 

1939 

100 

322801 

323000 

III 

1939 

200 

323001 

324000 

lllb 

1939 

1000 

324001 

324100 

Reporter GG 

1939 

100 

324101 

324700 

Ilia 

1939 

600 

324701 

324800 

III 

1939 

100 

324801 

325000 

II 

1939 

200 

325001 

325200 

Ilia 

1939 

200 

325201 

325275 

III 

1939 

75 

325276 

325300 

Ilia 

1939 

25 

325301 

325400 

1 

1939 

100 

325401 

325600 

Ilia 

1939 

200 

325601 

325800 

III 

1939 

200 

325801 

325900 

Ilia 

1939 

100 

325901 

326000 

II 

1939 

100 

326001 

327000 

lllb 

1939 

1000 
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327001 

327200 

II 

1939 

200 

327201 

327400 

III 

1939 

200 

327401 

327500 

Ilia 

1939 

100 

327501 

327600 

III 

1939 

100 

327601 

327800 

Ilia 

1939 

200 

327801 

328000 

1 

1939 

200 

328001 

329000 

nib 

1939 

1000 

329001 

329400 

i 

1939 

400 

329401 

329600 

ii 

1939 

200 

329601 

329800 

Ilia 

1939 

200 

329801 

329900 

III 

1939 

100 

329901 

330000 

Ilia 

1939 

100 

330001 

330200 

III 

1939 

200 

330201 

330300 

II 

1939 

100 

330301 

330500 

1 

1939 

200 

330501 

330700 

III 

1939 

200 

330701 

330800 

Ilia 

1939 

100 

330801 

331000 

1 

1939 

200 

331001 

332000 

lllb 

1939 

1000 

332001 

332500 

Ilia 

1939 

500 

332501 

332600 

III 

1939 

100 

332601 

333000 

Ilia 

1939 

400 

333001 

333100 

III 

1939 

100 

333101 

333300 

Ilia 

1939 

200 

333301 

333600 

1 

1939 

300 

333601 

334000 

lllb 

1939 

400 

334001 

334200 

III 

1939 

200 

334201 

334400 

Ilia 

1939 

200 

334401 

334600 

III 

1939 

200 

334601 

335000 

Ilia 

1939 

400 

335001 

337000 

lllb 

1939-40 

2000 

337001 

337200 

II 

1939 

200 

337201 

337400 

Ilia 

1939 

200 

337401 

337500 

III 

1939 

100 

337501 

337900 

Ilia 

1939 

400 

337901 

338100 

II 

1939 

200 

338101 

338200 

Ilia 

1939 

100 
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338201 

338600 

III 

1939 

400 

338601 

338900 

Ilia 

1939 

300 

338901 

339000 

III 

1939 

100 

339001 

340000 

lllb 

1939-40 

1000 

340001 

340200 

Ilia 

1939 

200 

340201 

340400 

III 

1939 

200 

340401 

340600 

Ilia 

1939 

200 

340601 

340700 

III 

1939 

100 

340701 

341000 

Ilia 

1939 

300 

341001 

341300 

II 

1939-40 

300 

341301 

341500 

1 

1939 

200 

341501 

341700 

III 

1939 

200 

341701 

341900 

Ilia 

1939 

200 

341901 

342000 

III 

1939 

100 

342001 

342200 

1 

1939 

200 

342201 

342300 

III 

1939 

100 

342301 

342900 

Ilia 

1939 

600 

342901 

343100 

III 

1939 

200 

343101 

344000 

Ilia 

1939 

900 

344001 

348500 

lllb 

1939-40 

4500 

348501 

348600 

1 

1939-40 

100 

348601 

349000 

lllb 

1940 

400 

349001 

349050 

Reporter GG 

1940 

50 

349051 

349300 

1 

1940 

250 

349301 

351100 

lllb 

1940 

1800 

351101 

351150 

II 

1940 

50 

351151 

352000 

lllb 

1940 

850 

352001 

352100 

II 

1940 

100 

352101 

352150 

1 

1940 

50 

352151 

352300 

II 

1940 

150 

352301 

352500 

Reporter GG 

1940-42 

200 

352501 

352900 

II 

1940-42 

400 

352901 

353600 

1 

1940-42 

700 

353601 

353800 

Reporter GG 

1942-43 

200 

353801 

354000 

1 

1942-47 

200 

354001 

354050 

Ilia 

1941-47 

50 

354051 

354075 

Ilia 

1941-46 

25 
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354076 

354100 

II 

1947 

25 

354101 

354200 

Ilia 

1947 

100 

354201 

354400 

II 

1942-44 

200 

354401 

355000 

lllb 

1946 

600 

355001 

355650 

1 

1947-48 

650 

355651 

356500 

Nummern nicht verqebe 


850 

355651 

356500 

Military 

no date 

850 

356501 

356650 

Ilia 

1947-48 

150 

356651 

356700 

II 

1947-48 

50 

356701 

357200 

Ilia 

1948-50 

500 

357201 

358500 

Nummern nicht verqebe 


1300 

358501 

358650 

N 

1948 

150 

358651 

360000 

Nummern nicht verqebe 


1350 

360001 

360100 

llld 

1940-42 

100 

360101 

367000 

lllc 

1940 

6900 

367001 

367325 

1 lie 

1941-44 

325 

367326 

367500 

lllc 

1945 

175 

367501 

368800 

lllc 

1940-41 

1300 

368801 

368950 

lllc 

1941 

150 

368951 

369000 

lllc 

1941 

50 

369001 

369050 

lllc 

1941 

50 

369051 

369450 

lllc 

1941 

400 

369451 

390000 

lllc 

1941-42 

20550 

390001 

397650 

lllc 

1943-46 

7650 

397651 

399999 

nicht verqeben 


2349 

400000 

440000 

lllc 

1946-47 

40001 

440001 

449999 

lie 

1948-51 

9999 

450000 

450000 

lllc 

1949 

1 

450001 

451000 

lie 

1951 

1000 

451001 

455000 

Ilf 

1951 

4000 

455001 

460000 

Ic 

1949-50 

5000 

460001 

465000 

lllc 

1948-49 

5000 

465001 

480000 

lllc 

1949 

15000 

480001 

495000 

lllc 

1949-50 

15000 

495001 

520000 

lllc 

1950 

25000 

520001 

524000 

Ic 

1950-51 

4000 

524001 

525000 

lllc 

1950-51 

1000 
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525001 

540000 

lllf 

1950-51 

15000 

540001 

560000 

lllf 

1951 

20000 

560001 

562800 

Ic 

1951 

2800 

562801 

565000 

If 

1951 

2200 

565001 

570000 

lllf 

1951 

5000 

570001 

575000 

Ilf 

1951-52 

5000 

575001 

580000 

If 

1952-53 

5000 

580001 

610000 

lllf 

1951-52 

30000 

610001 

611000 

lllf ELC 

1952 

1000 

611001 

615000 

Ilf 

1952-53 

4000 

615001 

650000 

lllf 

1952-53 

35000 

650001 

655000 

Ilf 

1953 

5000 

655001 

673000 

lllf 

1953 

18000 

673001 

674999 

If 

1953-54 

1999 

675000 

675000 

lllf 

1953 

1 

675001 

680000 

Ilf 

1953-54 

5000 

680001 

682000 

Ilf 

1954 

2000 

682001 

684000 

If 

1955 

2000 

684001 

685000 

lllf ELC 

1953 

1000 

685001 

699999 

lllf Vorlauf 

1954 

14999 

700000 

700000 

M3 

1954 

1 

700001 

710000 

M3 

1954 

10000 

710001 

711000 

lllf Vorlauf ELC 

1954 

1000 

711001 

713000 

Ilf 

1954 

2000 

713001 

729000 

lllf 

1954 

16000 

729001 

730000 

lllf Vorlauf ELC 

1954 

1000 

730001 

746450 

M3 

1955 

16450 

746451 

746500 

M3 ELC 

1955 

50 

746501 

750000 

M3 

1955 

3500 

750001 

759700 

M3 

1955 

9700 

759701 

760000 

M3 ELC 

1955 

300 

760001 

762000 

If 

1955 

2000 

762001 

765000 

Ilf 

1955 

3000 

765001 

773000 

lllf Vorlauf 

1955 

8000 

773001 

774000 

lllf ELC 

1955 

1000 

774001 

775000 

lllf Vorlauf 

1955 

1000 

775001 

780000 

M3 

1955 

5000 
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780001 

780100 

M3 ELC 

1955 

100 

780101 

787000 

M3 

1955 

6900 

787001 

789000 

Ilf 

1955 

2000 

789001 

790000 

If 

1955 

1000 

790001 

799000 

lllf 

1955 

9000 

799001 

799999 

Ilf 

1956 

999 

800000 

805000 

M3 

1955 

5001 

805001 

805100 

M3 ELC 

1955 

100 

805101 

807500 

M3 

1955 

2400 

807501 

808500 

If 

1956 

1000 

808501 

810000 

Ilf 

1956 

1500 

810001 

815000 

lllf 

1956 

5000 

815001 

816000 

If 

1956 

1000 

816001 

816900 

M3 

1956 

900 

816901 

817000 

M3 ELC 

1956 

100 

817001 

820500 

M3 

1956 

3500 

820501 

821500 

Ilf 

1956 

1000 

821501 

822000 

Ilf 

1956 

500 

822001 

822900 

If 

1956 

900 

822901 

823000 

lllf 

1956 

100 

823001 

823500 

lllf 

1956 

500 

823501 

823867 

lllf 

1956 

367 

823868 

825000 

lllf 

1956 

1133 

825001 

826000 

lllq 

1956 

1000 

826001 

829750 

lllq 

1956 

3750 

829751 

829850 

lllf 

1956 

100 

829851 

830000 

M3 ELC 

1956 

150 

830001 

837500 

M3 

1956 

7500 

837501 

837620 

M3 ELC 

1956 

120 

837621 

837720 

lllf 

1956 

100 

837721 

839620 

M3 

1956 

1900 

839621 

839700 

M3 ELC 

1956 

80 

839701 

840500 

M3 

1956 

800 

840501 

840820 

M3 ELC 

1956 

320 

840821 

844780 

M3 

1956 

3960 

844781 

845000 

M3 ELC 

1956 

220 

845001 

845380 

lllq ELC 

1956 

380 
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845381 

850900 

lllq 

1956 

5520 






850901 

851000 

If 

1956 

100 

851001 

854000 

M3 

1956 

3000 

854001 

858000 

M3 

1957 

4000 

858001 

861600 

lllq 

1957 

3600 



MP 1-11 

1957 

11 



MP 12-500 

1957 

489 

861601 

862000 

lllq ELC 

1957 

400 

862001 

866620 

M3 

1957 

4620 

866621 

867000 

M3 ELC 

1957 

380 

867001 

871200 

lllq 

1957 

4200 

871201 

872000 

lllq ELC 

1957 

800 

872001 

877000 

M3 

1957 

5000 

877001 

882000 

lllq 

1957 

5000 

882001 

886700 

M3 

1957 

4700 



MP 13 -150 Lack 

1957 

137 



MP151 - 450 Chrom 

1957 

298 

886701 

887000 

M3 ELC 

1957 

300 

887001 

888000 

Ip 

1957 

1000 

888001 

893000 

lllq 

1957 

5000 

893001 

894000 

M3 

1957 

1000 

894001 

894570 

M3 ELC 

1957 

570 

894571 

898000 

M3 

1957 

3430 

898001 

903000 

M3 

1957 

5000 

903001 

903300 

M3 ELC 

1957 

300 

903301 

907000 

lllq 

1957 

3700 

907001 

910000 

Ip 

1957 

3000 

910001 

910500 

M3 

1957 

500 

910501 

910600 

M3 Olive Lackiert 

1957 

100 

910601 

915000 

M3 

1957 

4400 

915001 

915200 

M3 

1957 

200 

916001 

919250 

M3 

1958 

3250 

919251 

924500 

M3 

1958 

5250 

920501 

920521 

M3 Olive Lackiert 

1958 

21 

924501 

926000 

Ip 

1958 

1412 

926001 

926200 

M2 

1958 

200 
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926201 

926700 

is 

1958 

500 

926701 

929000 

M3 

1958 

2300 

928918 

928922 

24 x 27 Post 

1963 

5 

928923 

929000 

Postkamera 

1959 

78 

924401 

924500 

M3 ELC 

1958 

100 

929001 

931000 

M2 

1958 

2000 

931001 

933000 

M2 

1958 

2000 

933001 

935000 

lllq 

1958 

1800 

934001 

934200 

lllg ELC 

1958 

200 

935001 

937500 

M2 

1958 

2500 

935501 

935512 

MP2 

1958 

12 

924501 

924568 

ig 

1958 

68 

924569 

924588 

ip 

1958 

20 

937501 

940000 

M2 

1958 

2500 

937621 

937650 

M2 ELC 

1958 

30 

940001 

942900 

M2 

1958 

2900 

942901 

943000 

M2 ELC 

1958 

100 

943001 

944000 

lllg 

1958 

1000 

944001 

946000 

M2 

1958 

2000 

946001 

947000 

M2 

1958 

800 

946301 

946400 

M2 ELC 

1958 

100 

946401 

946900 

nicht verqeben 

1958 

500 

946901 

947000 

M2 ELC 

1958 

100 

947001 

948000 

M2 

1958 

1000 

948001 

948500 

lllg 

1958 

500 

948501 

948600 

M2 ELC 

1958 

100 

948601 

949100 

M2 Schwz Lackiert 

1958 

500 

949101 

949400 

M2 Vorlaufwerk 

1958 

300 

949401 

950000 

M2 

1959 

600 

950001 

950300 

Ml 

1959 

300 

950301 

951900 

M3 

1959 

1600 

951901 

952000 

M3 ELC 

1959 

100 

952001 

952015 

MP2 

1959 

15 

952016 

952500 

Ml 

1959 

485 

952501 

954800 

M3 

1959 

2300 

954801 

954900 

M3 ELC 

1959 

100 

954901 

955000 

M3 ELC 

1959 

100 
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955001 

956500 

lllq 

1959 

1500 

956501 

957000 

Ml 

1959 

500 

957001 

959400 

M3 

1959 

2400 

959401 

959500 

M3 Schwz Lackiert 

1959 

100 

959501 

960200 

M2 Vorlaufwerk 

1959 

700 

960201 

960500 

M2 

1960 

300 

960501 

961500 

M2 

1959 

1000 

961501 

961700 

M3 ELC 

1959 

200 

961701 

966500 

M3 

1959 

4800 

966501 

967500 

Ml 

1959 

1000 

967501 

968350 

M2 

1959 

850 

968351 

968500 

M3 ELC 

1959 

150 

968501 

970000 

lllq 

1959 

1500 

970001 

971500 

M2 

1959 

1500 

971501 

972000 

lllq 

1959 

500 

972001 

974700 

M3 

1959 

2700 

974701 

975000 

M3 ELC 

1959 

300 

975001 

975800 

M2 

1959 

800 

975801 

976100 

M2 Vorlaufwerk 

1960 

300 

976101 

976500 

M2 

1959 

400 

976501 

979500 

M3 

1959 

3000 

979501 

980450 

Ml 

1959 

950 

980451 

980500 

Ml Olive Lackiert 

1960 

50 

980501 

982000 

lllq 

1959 

1500 

982001 

982150 

M2 Vorlaufwerk 

1960 

150 

982001 

984000 

M2 

1959 

1850 

982901 

983500 

M2 Vorlaufwerk 

1959 

600 

984001 

984200 

M3 ELC 

1959 

200 

984201 

987000 

M3 

1959 

2800 

987001 

987200 

M3 ELC 

1960 

200 

987201 

987300 

M2 ELC 

1960 

100 

987536 

987600 

Postkamera 

1960 

65 



55 mit 24x27 and 10 mit 24x36 


987301 

987600 

ig 

1960 

300 

987901 

988025 

lllq lack 

1960 

125 

897601 

989250 

lllq 

1960 

1650 

989251 

989650 

M2 Vorlauf 

1960 

400 
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989251 

990750 

M2 

1960 

1250 

989801 

990500 

M2 Vorlauf 

1960 

700 

990751 

993750 

M3 

1960 

2750 

993501 

993750 

M3 Lack 

1960 

250 

990501 

990750 

M2 Lack 

1960 

250 

993751 

996000 

M2 

1960 

1850 

996001 

1000000 

M3 

1960 

4000 

998001 

998300 

M3 ELC 

1960 

300 

995001 

995100 

M2 ELC 

1960 

100 

995101 

995400 

M2 Vorlauf 

1960 

300 

988351 

988650 

M2 

1960 

300 

988651 

989250 

M2 Vorlauf 

1960 

600 

1000001 

1004000 

M3 

1960 

4000 

1004001 

1004150 

M2 

1960 

150 

1004001 

1007000 

M2 Vorlauf 

1960 

3000 

1005101 

1005350 

M2 Vorlaufwerk 

1960 

250 

1005351 

1005450 

M2 ELC 

1960 

100 

1003701 

1004000 

M3 ELC 

1960 

300 

1005751 

1005770 

M2 Luftwaffe 

1960 

20 

1007001 

1011000 

M3 

1960 

4000 

1011001 

1014000 

M2 

1960 

3000 

1014001 

1014300 

M3 ELC 

1960 

300 

1014301 

1017000 

M3 

1960 

2700 

1017001 

1017500 

Ml 

1961 

500 

1020101 

1020200 

M2 ELC 

1961 

100 

1017501 

1022000 

M2 

1961 

4300 

1017901 

1018000 

M2 ELC 

1961 

100 

1022001 

1028000 

M3 

1961 

5500 

1022701 

1023000 

M3 ELC 

1961 

300 

1028001 

1028600 

Ml 

1961 

600 

1027801 

1028000 

M3 ELC 

1961 

200 

1031801 

1032000 

M2 Schwz Lackiert 

1961 

200 

1028601 

1032000 

M2 

1961 

3200 

1032001 

1035400 

M3 

1961 

3400 

1035401 

1036000 

Ml 

1961 

525 

1036001 

1036050 

M2 ELC 

1961 

50 

1036051 

1036350 

M3 ELC 

1961 

300 
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1036351 

1038000 

M2 

1961 

1600 

1038001 

1040000 

M3 

1961 

1800 

1038801 

1039000 

M3 Schwz Lackiert 

1961 

200 

1035926 

1036000 

Ml Olive qrun 

1961 

75 

1037951 

1038000 

M2 ELC 

1961 

50 

1040001 

1040600 

Ml 

1962 

600 

1040601 

1043000 

M3 

1962 

2400 

1043001 

1044000 

M2 

1961 

800 

1044001 

1046000 

M3 

1961 

2000 

1046001 

1046500 

Ml 

1961 

500 

1046501 

1048000 

M3 

1962 

1300 

1043801 

1044000 

M2 Lack 

1961 

200 

1047801 

1048000 

M3 ELC 

1962 

200 

1048001 

1050000 

M2 

1962 

2000 

1050001 

1050500 

Ml 

1962 

500 

1050501 

1055000 

M2 

1962 

4250 

1053101 

1053250 

M2 Schwz Lackiert 

1962 

150 

1054901 

1055000 

M2 ELC 

1962 

100 

1055001 

1060000 

M3 

1962 

4800 

1059850 

1059999 

M3 Schwz Lackiert 

1962 

150 

1060000 

1060000 

M3 

1962 

1 

1060001 

1060500 

Ml 

1962 

500 

1060501 

1063000 

M2 

1962 

2400 

1061701 

1061800 

M2 ELC 

1962 

100 

1061801 

1063000 

M2 

1962 

1200 

1063001 

1067500 

M3 

1962 

4100 

1065001 

1065200 

M3 ELC 

1962 

200 

1067501 

1068000 

Ml 

1963 

370 

1068001 

1070000 

M2 

1963 

2000 

1070001 

1074000 

M3 

1963 

4000 

1067871 

1068000 

Post 24 x 36 

1963 

130 

1074001 

1074500 

Ml 

1963 

500 

1074501 

1077000 

M2 

1963 

2500 

1077001 

1080000 

M3 

1963 

3000 

1078501 

1078800 

M3 Lack 

1963 

300 

1075001 

1075300 

M2 Lack 

1963 

300 

1080001 

1085000 

Leicaflex 

1964-5 

5000 
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1085001 

1085500 

Ml 

1963 

500 

1085501 

1088000 

M2 

1963 

2500 

1088001 

1091000 

M3 

1963 

3000 

1091001 

1091300 

Ml 

1964 

300 

1091301 

1093800 

M2 

1964 

2150 

1093801 

1098000 

M3 

1964 

4050 

1093751 

1093800 

M2 ELC 

1964 

50 

1097851 

1098000 

M3 ELC 

1964 

150 

1093501 

1093750 

M2 Lack 

1964 

250 

1097701 

1097850 

M3 Schwz Lackiert 

1964 

150 

1085451 

1085500 

Post 24x36 

1964 

50 

1098001 

1098300 

Ml 

1964 

213 

1098301 

1100000 

M2 

1964 

1600 

1099801 

1099900 

M2 ELC 

1964 

100 

1100001 

1102000 

M3 

1964 

1950 

1100401 

1100450 

M3 Olive qrun 

1964 

50 

1098101 

1098183 

Ml Olive qrun 

1964 

83 

1102001 

1102500 

Ml 

1964 

500 

1102501 

1103000 

MD 

1964 

300 

1102801 

1103000 

Ml 

1964 

100 

1102901 

1103000 

M3 

1965 

100 

1103001 

1105000 

M2 

1965 

1900 

1104901 

1105000 

M2 ELC 

1965 

100 

1105001 

1107000 

M3 

1965 

1900 

1106901 

1107000 

M3 ELC 

1965 

100 

1107001 

1109000 

M2 

1965 

2000 

1109001 

1110500 

M3 

1965 

1500 

1102901 

1103000 

M2 

1965 

100 

1110501 

1112000 

M3 

1965 

1500 

1112001 

1115000 

M2 

1965 

2975 

1114976 

1115000 

Postkamera 24x27 

1965 

25 

1115001 

1128000 

Leicaflex 

1965 

13000 

1128001 

1128400 

MD 

1965 

400 

1128401 

1130000 

M3 

1965 

1600 

1130001 

1130300 

M2 Schwz Lackiert 

1965 

300 

1130301 

1132900 

M2 

1965 

2600 

1132901 

1133000 

M2 ELC 

1965 

100 
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1133001 

1134000 

M3 

1965 

1000 

1134001 

1134150 

M3 Schwz Lackiert 

1965 

150 

1134151 

1135000 

M3 

1965 

850 

1135001 

1135100 

M3 ELC 

1965 

100 

1135101 

1136000 

M3 

1965 

900 

1136001 

1136500 

MD 

1965 

500 

1136501 

1137000 

MD 

1966 

500 

1138901 

1139000 

M2 ELC 

1966 

100 

1139001 

1140900 

M3 

1966 

1900 

1140901 

1141000 

M3 ELC 

1966 

100 

1141001 

1141896 

MD 

1966 

896 

1141897 

1141968 

Postkamera 

1966 

72 

1141969 

1142000 

Postkamera 24x27 

1966 

32 

1142001 

1145000 

M2 

1966 

3000 

1145001 

1155000 

Leicaflex 

1966 

10000 

1155001 

1158000 

M3 

1966 

3000 

1141897 

1141968 

Post 24x36 

1966 

72 

1141969 

1142000 

Post 24x27 

1966 

32 

1157591 

1157600 

M3 Schwz Lackiert 

1966 

10 

1158001 

1158500 

M3 

1966 

500 

1158501 

1158510 

M3 Lack 

1966 

10 

1158511 

1158995 

M3 

1966 

485 

1158996 

1159000 

M3 Olive qrun 

1966 

5 

1159001 

1160200 

Mda 

1966 

1200 

1160201 

1160769 

MD 

1966 

566 

1160247 

1160249 

MDa 

1966 

3 

1160770 

1160820 

MD 

1966 

51 

1160821 

1160863 

MDa 

1966 

43 

1160864 

1161420 

Mda 

1966 

557 

1161421 

1162400 

M2 

1966 

980 

1162401 

1162450 

M2 Lack 

1966 

50 

1162451 

1163770 

M2 

1966 

1320 

1163771 

1164046 

M2 mot 

1966 

276 

1164047 

1164550 

M2 

1966 

504 

1164551 

1164845 

M2 

1966 

295 

1164846 

1164865 

M3 

1967 

20 
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1164866 

1164940 

Post 24x36 

1967 

75 

1164941 

1165000 

M2 

1967 

60 

1165001 

1175000 

Leicaflex 

1967 

10000 

1175001 

1178000 

M4 

1967 

3000 

1178001 

1178100 

M4 ELC 

1967 

100 

1178101 

1185000 

M4 

1967 

6900 

1183001 

1183100 

M4 ELC 

1967 

100 

1185001 

1195000 

M4 

1967 

10000 

1185301 

1195000 

M4 

1968-69 

9700 

1195001 

1205000 

Leicaflex SL 

1968 

10000 

1181501 

1182000 

M4 Lack 

1968 

500 

1185001 

1185300 

M4 mot 

1968 

300 

1185291 

1185300 

Post 24x27 

1968 

10 

1205001 

1207000 

MDa 

1968-69 

2000 

1185151 

1185290 

M4 Lack 

1968 

140 

1207001 

1207480 

M4 Lack 

1969 

480 

1207481 

1215000 

M4 

1970 

7520 

1207000 


M2 Lack soezial 

1968 


1205962 

1205999 

M3 Olive qrun 

1969 

38 

1215001 

1225000 

Leicaflex SL 

1969 

10000 

1206892 

1206941 

Post 24 x 36 

1969 

50 

1206942 

1206961 

Post 24x27 

1969 

20 

1206752 

1206891 

M4 mot 

1969 

140 

1225001 

1225800 

M4 Schwz Lackiert 

1969 

800 

1225801 

1235000 

M4 

1969 

9200 

1235001 

1245000 

Leicaflex SL 

1969-70 

10000 

1245001 

1246200 

MDa 

1969 

1200 

1246201 

1248100 

M4 Schwz Lackiert 

1969-70 

1900 

1248101 

1248200 

M4 mot 

1969 

100 

1248201 

1250200 

M2R 

1969-70 

2000 

1250201 

1254650 

M4 

1970 

4450 

1254651 

1255000 

MDa 

1970 

350 

1255001 

1265000 

Leicaflex SL 

1970 

10000 

1265001 

1266000 

MDa 

1970 

1000 

1266001 

1266100 

M4 Schwz Lackiert 

1970-71 

100 

1266101 

1266131 

M4 Olive 

1970 

31 

1266132 

1267100 

M4 Schwz Lackiert 

1970 

969 
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1267101 

1267500 

M4 mot 

1970 

400 

1267501 

1273921 

M4 

1970-71 

6421 

1273922 

1273925 

Postkamera 24x27 

1971 

4 

1273926 

1274000 

Postkamera 24x36 

1971 

75 

1274001 

1274100 

M4 mot 

1971 

100 

1274101 

1275000 

MDa 

1971 

900 

1275001 

1285000 

Leicaflex SL 

1971 

10000 

1285001 

1286200 

MDa 

1971 

1200 

1286201 

1286700 

M4 Schwz Lackiert 

1971 

500 

1286701 

1286760 

Postkamera 24x27 

1972 

60 

1286761 

1287000 

nicht festqeleqt 

1972 

240 

1287001 

1287250 

M5 

1972 

250 

1287251 

1288000 

M5 Schwz 

1971 

750 

1288001 

1289000 

M5 Hell 

1971 

1000 

1289001 

1291400 

M5 Schwz 

1971-72 

2400 

1291401 

1293000 

M5 Hell 

1971-72 

1600 

1293001 

1294000 

MDa 

1971-72 

1000 

1294001 

1294500 

M5 

1972 

500 

1294501 

1295000 

M4-KE7 

1972 

500 

1295001 

1300000 

reserviert 

1972 

5000 

1300001 

1335000 

CL 

1973-74 

35000 

1335001 

1345000 

Leicaflex SL 

1972 

10000 

1295001 

1296500 

Leicaflex SL mot 

1972 

1500 

1296501 

1300000 

M5 schwarz chrom 

1972 

3500 



Nachtraq 



1293776 

1293877 

MDa mit Blitzsoerre 

1972 

102 

1293878 

1294000 

Post 24x27 

1972 

123 

1293771 

1293775 

M4-KE7 

1972 

5 

1293673 

1293770 

MDa mit Blitzsoerre 

1972 

98 

1345001 

1347000 

M5 Hell 

1972 

2000 

1347001 

1350000 

M5 Schwz 

1972 

3000 

1350001 

1354000 

M5 Schwarz 

1972 

4000 

1354001 

1355000 

M5 Hell 

1973 

1000 

1355001 

1365000 

M Kamera 

1973 

10000 

1355001 

1356500 

M5 Hell 

1973 

1500 

1356001 

1360000 

M5 Schwarz 

1973-74 

4000 

1360001 

1361500 

Mda 

1973 

1500 
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1361501 

1363000 

M5 Hell 

1973-74 

1500 

1363001 

1365000 

M5 Schwz 

1973 

2000 

1365001 

1375000 

Leicaflex SL 

1973 

10000 

1369801 

1369875 

Leicaflex SL2 

1973 

75 

1375001 

1385000 

M Kamera 

1973-74 

10000 

1375001 

1378000 

M5 schwarz chrom 

1973-74 

3000 

1378001 

1379000 

M5 Hell 

1974 

1000 

1379001 

1380000 

Mda 

1974 

1000 

1380001 

1382600 

M4 Schwz 

1974 

2600 

1381651 

1382600 

M4 

1974-75 

950 

1382051 

1382600 

M4 E.Leitz Canada Grav 

1974-75 

550 

1380401 

1380450 

M4 Schwz mit Reproniel 

1974 

50 

1385001 

1395000 

Leicaflex SL2 

1974 

10000 

1386001 

1386100 

Leicaflex SL 

1974 

100 

1395001 

1410000 

CL 

1974-75 

15000 

1382501 

1383000 

M5 Hell 

1974 

400 

1383001 

1384000 

M5 schwarz chrom 

1974 

1000 

1384001 

1384600 

M4 Schwz 

1974 

600 

1384601 

1385000 

Mda 

1974 

400 

1425001 

1440000 

CL 

1975-76 

15000 

1410001 

1412550 

MDa 

1975-76 

2550 

1412551 

1413350 

M4 Can 

1975 

800 

1413351 

1414150 

M4 Schwz 

1975 

800 

1415001 

1425000 

Leicaflex SL2 

1975 

10000 

1440001 

1443000 

Leicaflex SL2 

1975 

3000 

1414151 

1415000 

M4 Schwz 

1975 

850 

1443001 

1443170 

M4 Schwz 

1975 

170 

1443501 

1446000 

Leicaflex SL2 

1976 

2500 

1446001 

1446100 

R3 Hell LP 

1976 

100 

1446101 

1447100 

R3 Hell Portuqal 

1976 

1000 

1447101 

1449000 

R3 Schwz Portuqal 

1976 

1900 

1449001 

1450500 

R3 Schwz ELW 

1976 

1500 

1450501 

1450900 

R3 Hell ELW 

1977 

400 

1450901 

1468000 

R3 Schwz 

1977-78 

17100 

1468001 

1468100 

M4-2 LP 

1977-78 

100 

1468101 

1470000 

R3 Olive LP 

1977-78 

1900 

1470001 

1479000 

R3 Schwz 

1978 

9000 
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1479001 

1480000 

R3 Hell LP 

1978 

1000 

1480001 

1482000 

M4R ELC 

1978 

2000 

1482001 

1485000 

R3 Olive LP 

1978 

3000 

1485001 

1491000 

R3 Schwz LP 

1978 

6000 

1491001 

1492250 

R3 Hell LP 

1978 

1250 

1492251 

1502000 

R3 MOT LP 

1978 

9750 

1502001 

1508000 

M4-2 

1978-79 

6000 

1508001 

1523750 

R3 MOT LP 

1979 

15750 

1523751 

1523850 

R3 Schwz LP 

1979 

100 

1523851 

1524850 

R3 Gold LP 

1979 

1000 

1524851 

1525350 

R3 Hell LP 

1979 

500 

1525351 

1527350 

M4-2 

1979 

2000 

1527351 

1529350 

M4-2 

1979-80 

2000 

1529351 

1531350 

M4-2 

1980 

2000 

1531351 

1533350 

M4-2 

1980 

2000 

1533351 

1543350 

R4 Schwz 

1980 

10000 

1543351 

1545350 

M4-P 

1980 

2000 

1545351 

1546350 

MD-2 

1981 

1000 

1546351 

1548350 

M4-P 

1981 

2000 

1548351 

1550350 

M4-P 

1981 

2000 

1550351 

1552350 

M4-P 

1981 

2000 

1552351 

1562350 

R4 Schwz 

1981 

10000 

1562351 

1564350 

M4-P 

1982 

2000 

1564351 

1574350 

R4 Schwz 

1981-82 

10000 

1574351 

1576350 

R4 Hell 

1982 

2000 

1576351 

1586350 

R4 Schwz 

1982 

10000 

1586351 

1588350 

M4-P 

1982 

2000 

1588351 

1590350 

M4-P 

1982 

2000 

1590351 

1590450 

R4 Rds 

1982 

100 

1590451 

1590550 

R4 rds 

1982 

100 

1590551 

1592550 

R4 Hell 

1982 

2000 

1592551 

1602550 

R4 Schwz 

1982 

10000 

1602551 

1604550 

R4 Hell 

1982 

2000 

1604551 

1606550 

M4-P 

1982-83 

2000 

1606551 

1616550 

R4 Schwz 

1983 

10000 

1616551 

1618550 

R4 Hell 

1983 

2000 

1618551 

1620550 

M4-P Hell 

1983 

2000 
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1620551 

1622550 

M4-P 

1983-84 

2000 

1622551 

1632550 

R4 Schwz 

1983 

10000 

1632551 

1636550 

R4s 

1983 

4000 

1636551 

1637550 

M4-P Hell 

1983 

1000 

1637551 

1642550 

R4s 

1983 

5000 

1642551 

1643750 

M4-P 

1984 

1200 

1643751 

1648750 

R4s 

1984 

5000 

1648751 

1649250 

MD-2 

1985 

500 

1649251 

1651250 

M4-P 

1984 

2000 

1651251 

1652250 

R4 Gold 

1984 

1000 

1652251 

1657250 

R4s 

1984 

5000 

1657251 

1659250 

M6 

1984 

2000 

1659251 

1664250 

R4 Schwz 

1984 

5000 

1664251 

1664350 

MD-2 

1984 

100 

1664351 

1665350 

R4 Hell 

1984 

1000 

1665351 

1669350 

M6 

1985 

4000 

1669351 

1674350 

R4 

1985-86 

5000 

1674351 

1678350 

M6 

1985 

4000 

1678351 

1682350 

M6 

1985 

4000 

1682351 

1682950 

M6 Hell 

1986 

600 

1682951 

1687950 

R4s-2 

1985-86 

5000 

1687951 

1691950 

M6 

1986 

4000 

1691951 

1692950 

M4-P ELW 

1986 

1000 

1692951 

1694950 

R4s 

1986 

2000 

1694951 

1696450 

R4 Schwz 

1986 

1500 

1696451 

1701450 

R5 Schwz 

1986 

5000 

1701451 

1704600 

M6 

1986 

3150 

1704601 

1704800 

MD-2 

1986 

200 

1704801 

1705450 

M6 

1986 

650 

1705451 

1707450 

M6 Hell 

1986 

2000 

1707451 

1711450 

M6 Schwz 

1986 

4000 

1711451 

1714450 

M6 Hell 

1987 

3000 

1714451 

1719450 

R5 Schwz 

1987 

5000 

1719451 

1720450 

R5 Hell 

1987 

1000 

1720451 

1724450 

R5 Schwz 

1987 

4000 

1724451 

1728450 

M6 Schwz 

1987 

4000 

1728451 

1732450 

R6 Schwz 

1987 

4000 
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1732451 

1733450 

R5 Hell 

1987 

1000 

1733451 

1738450 

R5 Schwz 

1988 

5000 

1738451 

1741450 

M6 Hell 

1988 

3000 

1741451 

1745450 

M6 Schwz 

1988 

4000 

1745451 

1755450 

R6 Schwz 

1988 

10000 

1755451 

1758450 

M6 Hell 

1988 

3000 

1758451 

1762450 

M6 Schwz 

1988 

4000 

1757001 

1758001 

M6 Sonderserie Platin 

1988 

1000 

1758002 

1758251 

M6 Sonderserie Platin 

1988 

250 

1774001 

1774125 

Sonderqravur fur Japan 

1988 

125 

1762451 

1765750 

R5 Schwz 

1988 

3300 

1765751 

1768000 

R6 Hell 

1989 

2250 

1768001 

1770220 

R5 Schwz 

1989 

2220 

1770221 

1770485 

R5 Schwz 

1989 

265 

1770486 

1772500 

R5 & R6 Hell 

1989 

2015 

1772501 

1775000 

M6 Hell 

1989 

2500 

1775001 

1777000 

R5 & R6 Hell 

1990 

2000 

1777001 

1777500 

M6 Hell 

1990 

500 

1777501 

1779000 

R6 & R-E 

1990 

1500 

1779001 

1782000 

M6 Schwz 

1990 

3000 

1782001 

1783000 

R5, R6, R-E 

1990 

1000 

1783001 

1786000 

M6 Schwz 

1990 

3000 

1786001 

1788000 

R5, R-E 

1990 

2000 

1788001 

1790000 

R5, R-E 

1990 

2000 

1790001 

1790500 

M6 Hell 

1991 

500 

1790501 

1791000 

M6 Hell 

1991 

500 

1791001 

1793000 

R5, R-E 

1991 

2000 

1793001 

1794500 

M6 Hell 

1991 

1500 

1794501 

1797000 

M6 Schwz 

1991 

2500 

1797001 

1799000 

R5, R-E 

1991 

2000 

1799001 

1800000 

R5, R-E 

1991 

1000 

1800001 

1850000 

Leica Mini 

1991 

50000 

1850001 

1900000 

Leica Mini II 

1991 

50000 

1900001 

1903500 

R-E, R6.2 

1991 

3500 

1903501 

1904500 

M6 Hell 

1991 

1000 

1904501 

1906500 

M6 Schwz 

1991 

2000 

1906501 

1907500 

M6 Hell 

1991 

800 


56 











































1907101 

1907300 

M6 Columbus 

1991 

200 

1907501 

1908500 

R-E, R6.2 

1991 

1000 

1908501 

1912000 

R7 Schwz 

1991 

3500 

1912001 

1914000 

R6.2 Schwz 

1991 

2000 

1914001 

1915000 

M6 Hell 

1992 

1000 

1915001 

1918000 

M6 Schwz 

1992 

3000 

1918001 

1918020 

M5 Hell 

1992 

20 

1918021 

1919020 

M6 Hell 

1992 

1000 

1919021 

1920000 

R7 Hell 

1992 

980 

1920001 

1923000 

R7 Schwz 

1992 

3000 

1923001 

1924000 

R6.2 Hell 

1992 

1000 

1924001 

1926000 

R7 Hell 

1992 

2000 

1926001 

1928000 

M6 Hell 

1992 

2000 

1928001 

1931000 

M6 Hell 

1992 

3000 

1928200 

1928300 

M6 Rooster 

1992 

101 

1929001 

1929199 

M6 Rooster 

1992 

199 

1931001 

1932000 

M6 Hell 

1992 

1000 

1932001 

1932002 

M4.2 Gold 

1993 

2 

1932003 

1933000 

R6.2 Hell 

1993 

998 

1933001 

1934000 

R7 Schwz 

1993 

1000 

1934001 

1935000 

R7 Schwz 

1993 

1000 

1935001 

1936000 

M6 Hell 

1993 

1000 

1936001 

1937000 

M6 Hell 

1993 

1000 

1937001 

1937999 

R6.2 Schwz 

1993 

999 

1938000 

1938150 

M6 

1993 

151 

1937001 

1937101 

M6 Foto-Roval 

1993 

101 

1938151 

1940000 

R7 Schwz 

1993 

1850 

1940001 

1941000 

R7 Schwz 

1993 

1000 

1941001 

1991000 

Mini Zoom 

1993 

50000 

1991001 

1993000 

M6 Hell 

1993 

2000 

1993001 

1995000 

R6.2 Schwz 

1993 

2000 

1995001 

1997000 

M6 Schwz 

1993 

2000 

1997001 

1998000 

R6.2 Hell 

1993 

1000 

1998001 

1999000 

R7 Schwz 

1993 

1000 

1999001 

1999998 

R7 Hell 

1994 

998 

2000001 

2000001 

R7 for WWF 

1994 

1 
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2000000 

2000000 

M6 Gold Thailand 

1994 

1 

2000002 

2000010 

frei 

1994 

9 

2000011 

2000999 

M6 Hell 

1994 

989 



M6 Gold Brunei 

1994 

350 

2001000 

2001353 

M6 

1994 

354 

2001354 

2001999 

M6 Hell 

1994 

646 

2002000 

2002100 

M6 

1994 

101 



M6 Roval Enqland 

1994 

100 

2002101 

2003000 

M6 Hell 

1994 

900 

2003001 

2004000 

M6 Schwz 

1994 

1000 

2004001 

2005000 

M6 Hell 

1994 

1000 

2005001 

2005941 

M6 Hell 

1994 

941 

2005942 

2007000 

M6 Schwz 

1994 

1059 

2007001 

2008000 

R6.2 Hell 

1994 

1000 

2008001 

2009000 

R7 Hell 

1994 

1000 

2009001 

2011000 

M6 Hell 

1994 

2000 

2011001 

2013000 

R7 Schwz 

1994 

2000 

2013001 

2063000 

Mini Zoom 

1994 

50000 

2063001 

2065000 

M6 Schwz 

1995 

2000 

2065001 

2066000 

R7 Hell 

1995 

1000 

2066001 

2166000 

Minilux 

1995 

100000 

2166001 

2167000 

R7 Schwz 

1995 

1000 

2167001 

2168000 

R6.2 Hell 

1995 

1000 

2168001 

2170000 

M6 Hell 

1995 

2000 

2170001 

2170500 

R6.2 Schwz 

1995 

500 

2170501 

2171000 

R6.2 Hell 

1995 

500 

2171001 

2171200 

R7 

1995 

200 



R7 Urushi 

1995 

200 

2171201 

2173000 

M6 Schwz 

1995 

1800 

2173001 

2174000 

R7 Schwz 

1995 

1000 

2174001 

2176000 

M6 Hell 

1995 

2000 

2176001 

2176700 

M6 

1995 

700 



M6 Gold Thailand 

1995 

700 

2176701 

2177000 

R6.2 Schwz 

1995 

300 

2177001 

2177250 

M6 Platin Brunei 

1995 

250 

2177251 

2177750 

R7 Schwz 

1995 

500 

2177757 

2178000 

R6.2 Schwz 

1995 

244 
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2178001 

2179000 

R6.2 Hell 

1995 

1000 

2179001 

2181000 

M6 Schwz 

1995 

2000 

2181001 

2181575 

R7 Schwz 

1995 

575 

2181576 

2182000 

R7 Schwz 

1995 

425 

2182001 

2183000 

R7 Schwz 

1995 

1000 

2183001 

2184000 

R7 Schwz 

1995 

1000 

2184001 

2185000 

M6 Hell 

1995 

1000 

2185001 

2235000 

Mini Zoom 

1995 

50000 

2235001 

2236000 

M6 Hell 

1995 

1000 

2236001 

2236500 

R6.2 Schwz 

1996 

500 

2236501 

2237500 

R7 Hell 

1996 

1000 

2237501 

2238500 

R6.2 Schwz 

1996 

1000 

2238501 

2239000 

R7 Schwz 

1996 

500 

2239001 

2240000 

M6 Schwz 

1996 

1000 

2240001 

2241000 

R7 Schwz 

1996 

1000 

2241001 

2265000 

Mini 3 

1996 

24000 

2265001 

2277000 

Mini 3 DB 

1996 

12000 

2277001 

2278000 

R6.2 Schwz 

1996 

1000 

2278001 

2278211 

M6 Platin Bruckner 

1996 

200 

2278301 

2278588 

M6 

1996 

288 

2279001 

2280500 

M6 Schwz 

1996 

1500 

2280501 

2281000 

R6.2 Schwz 

1996 

500 

2281001 

2281400 

M6 

1996 

400 

2281401 

2282400 

R7 Schwz 

1996 

1000 

2283001 

2283125 

M6 

1996 

125 

2283201 

2283325 

M6 

1996 

125 

2283401 

2283525 

M6 

1996 

125 

2283601 

2283625 

M6 

1996 

25 

2283626 

2284125 

R6.2 Schwz 

1996 

500 

2284126 

2284999 

M6 Schwz 

1996 

874 

2285000 

2285000 

R8 

1996 

1 

2285001 

2286000 

R8 

1996 

1000 

2286001 

2287500 

SI (Scanners) 

1996 

1500 

2287501 

2288500 

M6 Hell 

1996 

1000 

2288501 

2289500 

M6 Schwz 

1996 

1000 

2289501 

2290500 

M6 Hell 

1996 

1000 

2290501 

2291500 

R8 

1996 

1000 
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2291501 

2293500 

R8 

1996 

2000 

2293501 

2295000 

R8 

1997 

1500 

2295001 

2297000 

M6 Schwz 

1997 

2000 

2297001 

2299000 

R8 

1997 

2000 

2300000 

2300000 

M6 for Museum 

1997 

1 

2300001 

2300996 

M6 

1997 

996 

2301001 

2321000 

Mini 3 

1997 

20000 

2321001 

2331000 

Mini 3 DB 

1997 

10000 

2331001 

2332000 

M6 Hell 

1997 

1000 

2332001 

2382000 

Z2X 

1997 

50000 

2382001 

2412000 

Z2X 

1997 

30000 

2412001 

2414000 

R8 

1997 

2000 

2414001 

2416000 

M6 Schwz 

1997 

2000 

2416001 

2418000 

R8 

1997 

2000 

2418001 

2419000 

M6 Hell 

1997 

1000 

2419001 

2420000 

M6 Hell 

1997 

1000 

2420001 

2422000 

R8 

1997 

2000 

2422001 

2423000 

M6 Hell 

1997 

1000 

2423001 

2425000 

M6 Schwz 

1997 

2000 

2425001 

2427000 

M6 Hell 

1997 

2000 

2427001 

2429000 

R8 

1997 

2000 

2429001 

2429500 

R6.2 Hell 

1997 

500 

2429501 

2431500 

R8 

1997 

2000 

2431501 

2431600 

M6 Hell 

1998 

100 

2431601 

2431800 

M6 Schwz 

1998 

200 

2431801 

2433800 

M6 Schwz 

1998 

2000 

2433801 

2435800 

R8 

1998 

2000 

2435801 

2455800 

Minilux 

1998 

20000 

2455801 

2457800 

M6 Schwz 

1998 

2000 

2457801 

2463800 

Diqilux 

1998 

6000 

2463801 

2463850 

M6 Hell 

1998 

50 

2463851 

2464100 

M6 Schwz 

1998 

250 

2464101 

2466100 

R8 

1998 

2000 

2466101 

2470100 

M6TTL 

1998 

4000 

2470101 

2470300 

M6 Schwz 

1998 

200 

2470301 

2475300 

M6TTL 

1998 

5000 

2475301 

2477300 

R8 

1998 

2000 
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2477301 

2482300 

M6TTL 

1999 

5000 

2482301 

2482800 

R6.2 Hell 

1999 

500 

2482801 

2487800 

Z2X DB 

1999 

5000 

2490000 

2490150 

M6 150 Jahre 

1999 

151 

2490157 

2495150 

Z2X DB 

1999 

4994 

2495151 

2499999 

M6TTL 

1999 

4849 

2500000 

2500000 

M6TTL 

1999 

1 

2500001 

2502000 

M6 Schwz Lackiert 

1999 

2000 

2502001 

2517000 

Z2X DB 

1999 

15000 

2517001 

2527000 

Z2X 

1999 

10000 

2527001 

2547000 

Diqilux Zoom 

1999 

20000 

2547001 

2552000 

M6TTL 

1999 

5000 

2552001 

2552500 

R6.2 Hell 

1999 

500 

2552501 

2554500 

R8 

1999 

2000 

2554501 

2554650 

M6 TTL 0.85 

2000 

150 

2555001 

2555200 

M6TTL 

1999 

200 

2555201 

2555300 

M6TTL 

2000 

100 

2556001 

2571000 

Cl 

1999 

15000 

2571001 

2581000 

Z2X DB 

1999 

10000 

2581001 

2591000 

Z2X 

1999 

10000 

2591001 

2591500 

R6.2 Hell 

2000 

500 

2591501 

2596500 

M6TTL 

2000 

5000 

2596501 

2626500 

Diqilux 4.3 

2000 

30000 

2626501 

2676500 

C11 

2000 

50000 

2676501 

2680500 

0 Serie 

2000 

4000 

2680501 

2680900 

NSH 

2000 

400 

2681201 

2681400 

M6TTL 

2000 

200 

2681401 

2683400 

M6TTL 

2000 

2000 

2688001 

2688500 

M6 TTL 0.85 

2000 

500 

2688501 

2688800 

M6 TTL 0.85 

2000 

300 

2688501 

2703800 

Z2X 

2000 

15300 

2703801 

2704300 

R6.2 Hell 

2000 

500 

2704301 

2705300 

Diqilux 4.3 

2000 

1000 

2705301 

2720300 

Cl 

2000 

15000 

2720301 

2720385 

R6.2 Hell 

2000 

85 

2720401 

2725400 

M6TTL 

2000 

5000 

2725401 

2726400 

R8 

2000 

1000 
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2726401 

2731400 

Z2X mit DB 

2000 

5000 

2731401 

2736400 

M6TTL 

2001 

5000 

2736401 

2751400 

Cl 

2001 

15000 

2751401 

2752400 

R8 

2001 

1000 

2752401 

2752422 

M6TTL 

2001 

22 

2753001 

2753100 

M6 TTL 0.72 Hansa 

2001 

100 

2753951 

2755000 

M6 TTL 0.72 Titan 

2001 

1050 

2755001 

2760000 

M6TTL 

2001 

5000 

2760001 

2775000 

Cl 

2001 

15000 

2775001 

2776000 

R8 

2001 

1000 

2777001 

2777001 

M7 

2001 

1 

2777002 

2782000 

M7 

2001 

4999 

2782001 

2782010 

R6.2 Hell 

2001 

10 

2782011 

2782020 

R6.2 Schwz 

2001 

10 

2782021 

2787000 

M7 

2002 

4980 

2787001 

2817000 

DIGILUX1 

2002 

30000 

2817001 

2847000 

C2 

2002 

30000 

2847001 

2847200 

R8 

2002 

200 

2847201 

2847450 

R8 

2002 

250 

2847451 

2847750 

R8 

2002 

300 

2847751 

2849750 

Z2X 

2002 

2000 

2849751 

2854750 

M7 

2002 

5000 

2854751 

2855050 

R8 

2002 

300 

2855051 

2855100 

R9 

2002 

50 

2855101 

2880100 

C3 

2002 

25000 

2881101 

2882100 

R9 

2002 

1000 

2882101 

2884100 

R9 

2002 

2000 

2884101 

2889100 

M7 

2002 

5000 

2889101 

2890100 

MP 

2002 

1000 

2890101 

2891100 

MP 

2002 

1000 

2891101 

2921100 

Leica D-lux 

2003 

30000 

2921101 

2922100 

MP 

2003 

1000 

2922101 

2923100 

MP 

2003 

1000 

2923101 

2924100 

MP 

2003 

1000 

2924101 

2929100 

R9 

2003 

5000 

2929101 

2939100 

C3 

2003 

10000 

2939101 

2940100 

MP 

2003 

1000 
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2940101 

2941100 

MP 

2003 

1000 

2941101 

2942100 

MP 

2003 

1000 

2942101 

2942114 

MP LHSA 

2003 

14 

2942115 

2942200 

MP LHSA 

2003 

86 

2942201 

2947200 

M7 

2003 

5000 

2947201 

2947800 

MP LHSA hammerschlaq 

2003 

600 

2947801 

2967800 

CM 

2003 

20000 

2967801 

2982800 

CM zoom 

2003 

15000 

2982801 

2984000 

MP 

2003 

1200 

2984001 

2984400 

MP LHSA hammerschlaq 

2003 

400 

2984401 

2999400 

Digilux 2 

2003 

15000 

2999401 

2999997 

MP 

2003 

597 

2999998 

2999998 

M7 

2003 

1 

2999999 

2999999 

M7 

2003 

1 

3000000 

3000000 

M7 

2003 

1 

3000001 

3001000 

M7 Titan 50 Jahre M 

2003 

1000 

3001001 

3001595 

MP LHSA hammerschlaq 

2003 

595 

3001596 

3001999 

MP 

2003 

404 

3002000 

3002000 

MP 

2003 

1 

3002001 

3003000 

Gebutrstaq Oskar barnack, ( 

2004 

1000 

3003001 

3004000 

MP 

2004 

1000 

3004001 

3005000 

Digilux 2 

2004 

1000 

3005001 

3005600 

MP antrhacit 

2004 

600 

3005601 

3006600 

MP 

2004 

1000 

3006601 

3007600 

MP 

2004 

1000 

3007601 

3008100 

MP 

2004 

500 

3005758 

3005772 

MP antrhacit 

2004 

15 

3005774 

3006398 

MP antrhacit 

2004 

625 

3008101 

3009100 

MP al la carte 

2004 

1000 

3009101 

3010100 

M7 a la carte 

2004 

1000 

3010101 

3010600 

MPSGR 

2004 

500 

3010601 

3011100 

MP al la carte 

2004 

500 

3011101 

3026100 

Digilux 2 

2004 

15000 

3026101 

3027100 

MP3 

2005 

1000 

3027101 

3027200 

MP Korea 

2005 

100 

3027201 

3057200 

D-lux 2 

2005 

30000 

3057201 

3057300 

MP3 

2005 

100 
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3057301 

3087300 

C-lux 1 

2006 

30000 

3087301 

3087700 

M3 J 

2006 

400 

3087701 

3092700 

C-lux 1 

2006 

5000 

3092701 

3093000 

MP al la carte 

2006 

300 

3093001 

3096500 

C-lux 1 

2006 

3500 

3096501 

3099999 

frei 

2006 

3499 

3100000 

3112000 

M8 

2006 

12001 

3112001 

3112500 

MP 

2006 

500 

3112501 

3121955 

frei 

2006 

9455 

3121956 

3122006 

M7 CPA Edition 

2006 

51 

3122101 

3122297 

MP titanisiert fur Japan 

2006 

196 

3123001 

3147000 

V-lux 1 

2006 

24000 

3147001 

3181000 

D-lux 3 

2006 

34000 

3181001 

3194000 

Diqilux 3 

2006 

13000 

3194001 

3194300 

V-lux 1 

2006 

300 

3194301 

3194700 

D-lux 3 

2006 

400 

3194701 

3195000 

Diqilux 3 

2006 

300 

3195001 


M8 

2006 
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LEICA lens serial numbers 
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Year 

From # 

Total 

To# 

Lens 

1: 

f# 

1933 

156001 

500 

156500 

Hektor 

2.5 

50 

1933 

156501 

500 

157000 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

157001 

400 

157400 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

157401 

100 

157500 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

157501 

1300 

158800 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

158801 

100 

158900 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

158901 

1100 

160000 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

160001 

50 

160050 

Elmar 

3.5 

35 

1933 

160051 

200 

160250 

Elmar 

3.5 

35 

1933 

160251 

150 

160400 

Elmar 

3.5 

35 

1933 

160401 

600 

161000 

Elmar 

3.5 

35 

1933 

161001 

1000 

162000 

Hektor 

2.5 

50 

1933 

162001 

1000 

163000 

Elmar 

6.3 

105 

1933 

163001 

100 

163100 

Hektor-Rapid 

1.4 

25 

1933 

163101 

1900 

165000 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

165001 

1000 

166000 

Elmar 

40 

90 

1933 

166001 

1000 

167000 

Hektor 

1.9 

73 

1933 

167001 

1000 

168000 

Summar 

20 

50 

1933 

168001 

1000 

169000 

Hektor 

2.5 

50 

1933 

169001 

2000 

171000 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

171001 

1000 

172000 

Elmar 

3.5 

35 

1933 

172001 

500 

172500 

Hektor 

4.5 

135 

1933 

172501 

2500 

175000 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

175001 

1000 

176000 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

176001 

1000 

177000 

Elmar 

4.5 

135 

1933 

177001 

1000 

178000 

Elmar 

4.0 

90 

1933 

178001 

1000 

179000 

Hektor 

2.5 

50 

1933 

179001 

3000 

182000 

Elmar 

35 

50 

1933 

182001 

1000 

183000 

Elmar 

3.5 

35 

1933 

183001 

100 

183100 

Hektor 

2.5 

50 

1933 

183101 

2900 

186000 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

186001 

1000 

187000 

Summar 

3.5 

50 

1933 

187001 

3000 

190000 

Elmar 

3.5 

50 

1933 

190001 

50 

190050 

Hektor-Rapid 

14 

25 

1933 

190051 

950 

191000 

Summar 

20 

50 

1933 

191001 

1000 

192000 

Umar 

3.5 

70 

1933 

192001 

3000 

195000 

Summar 

20 

50 

1934 

195001 

1000 

196000 

Summar 

20 

50 

1934 

196001 

1000 

197000 

Hektor 

45 

135 

1934 

197001 

500 

197500 

Elmar 

45 

135 

1934 

197501 

2500 

200000 

Summar 

20 

50 

1934 

200001 

5000 

205000 

Elmar 

35 

50 

1934 

205001 

1000 

206000 

Summar 

20 

50 

1934 

206001 

4000 

210000 

Summar 

20 

50 

1934 

210001 

1000 

211000 

Summar 

2.0 

50 

1934 

211001 

100 

211100 

Elmar 

35 

75 

1934 

211101 

2900 

214000 

Elmar 

3.5 

50 

1934 

214001 

1000 

215000 

Summar 

2.0 

50 
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1934 

215001 

1000 

216000 

Elmar 

3.5 

35 

1934 

216001 

1000 

217000 

Summar 

2.0 

50 

1934 

217001 

3000 

220000 

Summar 

20 

50 

1934 

113001 

1000 

114000 

Elmar 

63 

105 

1934 

220001 

100 

220100 

Hektor-Rapid 

14 

25 

1934 

220101 

1900 

222000 

Elmar 

40 

90 

1934 

222001 

3000 

225000 

Elmar 

3.5 

50 

1934 

225001 

1000 

226000 

Weitwinkel 

35 

35 

1934 

226001 

500 

226500 

Weichzeichner 

2.2 

90 

1934 

226501 

3500 

230000 

Summar 

20 

50 

1934 

230001 

300 

230300 

20cm 

45 

200 

1934 

230301 

4700 

235000 

Elmar 

35 

50 

1934 

235001 

1000 

236000 

Hektor 

1.9 

73 

1935 

236001 

100 

236100 

Summar 

15 

25 

1935 

236101 

900 

237000 

Weitwinkel 

3.5 

35 

1935 

237001 

3000 

240000 

Summar 

20 

50 

1935 

240001 

1000 

241000 

Elmar 

3.5 

135 

1935 

240561 

4 

240564 

Summar 

0.85 

75 

1935 

241001 

1000 

242000 

Hektor 

45 

135 

1935 

242001 

3000 

245000 

Elmar 

3.5 

50 

1935 

245001 

1000 

246000 

Hektor 

45 

135 

1935 

246001 

100 

246100 

Hektor-Rapid 

1.5 

12 

1935 

246101 

3900 

250000 

Summar 

2.0 

50 

1935 

250001 

1000 

251000 

Hektor 

6.3 

28 

1935 

251001 

500 

251500 

Elmar 

6.3 

105 

1935 

251501 

1500 

253000 

Weitwinkel 

3.5 

35 

1935 

253001 

3000 

256000 

Elmar 

3.5 

50 

1935 

256001 

4000 

260000 

Summar 

2.0 

50 

1935 

260001 

1000 

261000 

Elmar 

4.0 

90 

1935 

261001 

4000 

265000 

Elmar 

3.5 

50 

1935 

265001 

5000 

270000 

Summar 

3.5 

50 

1935 

270001 

4 

270004 

Xenon 

1.5 

50 

1935 

270005 

996 

271000 

Weitwinkel 

3.5 

35 

1935 

271001 

1000 

272000 

Weitwinkel 

3.5 

35 

1935 

272001 

1000 

273000 

Telyt 

45 

200 

1935 

273001 

2000 

275000 

Hektor 

63 

28 

1935 

275001 

5000 

280000 

Elmar 

3.5 

50 

1935 

280001 

3000 

283000 

Summar 

2.0 

50 

1935 

283001 

500 

283500 

Weichzeichner 

2.2 

90 

1935 

283501 

50 

283550 

Hektor-Rapid 

1.5 

12 

1935 

283551 

950 

284500 

Elmar 

4.0 

90 

1935 

284501 

100 

284600 

Hektor-Rapid 

1.5 

12 

1936 

284601 

3400 

288000 

Summar 

2.0 

50 

1936 

288001 

2000 

290000 

Xenon 

1.5 

50 

1936 

290001 

5000 

295000 

Elmar 

3.5 

50 

1936 

295001 

2000 

297000 

Elmar 

4.0 

90 

1936 

297001 

1000 

298000 

Weitwinkel 

3.3 

35 

1936 

298001 

2000 

300000 

Summar 

2.0 

50 

1936 

300001 

500 

300500 

Elmar 

63 

105 
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1936 

300501 

3500 

304000 

Summar 

2.0 

50 

1936 

304001 

6000 

310000 

Elmar 

35 

50 

1936 

310001 

1000 

311000 

Hektor 

45 

135 

1936 

311001 

500 

311500 

Weichzeichner 

2.2 

90 

1936 

311501 

3500 

315000 

Summar 

20 

50 

1936 

315001 

100 

315100 

Elmar 

6.3 

105 

1936 

315101 

4900 

320000 

Summar 

20 

50 

1936 

320001 

2000 

322000 

Elmar 

40 

90 

1936 

322001 

3000 

325000 

Summar 

20 

50 

1936 

325001 

2000 

327000 

Hektor 

25 

50 

1936 

327001 

5000 

332000 

Elmar 

35 

50 

1936 

332001 

50 

332050 

Telyt 

50 

400 

1936 

332051 

950 

333000 

Weitwinkel 

35 

35 

1936 

333001 

3000 

336000 

Summar 

20 

50 

1936 

336001 

1000 

337000 

Hektor 

6.3 

28 

1936 

337001 

1000 

338000 

Weitwinkel 

35 

35 

1936 

338001 

7000 

345000 

Elmar 

35 

50 

1937 

345001 

5000 

350000 

Summar 

20 

50 

1937 

350001 

5000 

355000 

Summar 

20 

50 

1937 

355001 

1000 

356000 

Elmar 

40 

90 

1937 

356001 

1000 

357000 

Weitwinkel 

35 

35 

1937 

357001 

1000 

358000 

Hektor 

63 

28 

1937 

358001 

7000 

365000 

Elmar 

35 

50 

1937 

365001 

5000 

370000 

Summar 

20 

50 

1937 

370001 

2000 

372000 

Hektor 

45 

135 

1937 

372001 

3000 

375000 

Elmar 

40 

90 

1937 

375001 

500 

375500 

Thambar 

22 

90 

1937 

375501 

1500 

377000 

Xenon 

15 

50 

1937 

377001 

500 

377500 

Hektor 

19 

73 

1937 

377501 

1500 

379000 

Weitwinkel 

35 

35 

1937 

379001 

6000 

385000 

Summar 

20 

50 

1937 

385001 

200 

385200 

Hektor-Rapid 

14 

25 

1937 

385201 

4800 

390000 

Summar 

20 

50 

1937 

390001 

10000 

400000 

Elmar 

35 

50 

1937 

400001 

2000 

402000 

Weitwinkel 

35 

35 

1937 

402001 

8000 

410000 

Summar 

20 

50 

1937 

410001 

1000 

411000 

Summar 

20 

50 

1937 

411001 

4000 

415000 

Elmar 

40 

90 

1937 

415001 

1000 

416000 

Hektor 

45 

135 

1937 

416001 

500 

416500 

Telyt 

45 

200 

1938 

416501 

500 

417000 

Thambar 

22 

90 

1938 

417001 

1000 

418000 

Hektor-Rapid 

14 

25 

1938 

418001 

7000 

425000 

Summar 

20 

50 

1938 

425001 

1000 

426000 

Hektor 

63 

28 

1938 

426001 

1000 

427000 

Xenon 

15 

50 

1938 

427001 

10000 

437000 

Elmar 

35 

50 

1938 

437001 

1000 

438000 

Hektor 

19 

73 

1938 

438001 

50 

438050 

Fern 

50 

600 

1938 

438051 

1950 

440000 

Weitwinkel 

35 

35 
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1938 

440001 

2000 

442000 

Hektor 

45 

135 

1938 

442001 

8000 

450000 

Summar 

20 

50 

1938 

450001 

500 

450500 

Elmar 

50 

95 

1938 

450501 

1500 

452000 

Weitwinkel 

35 

35 

1938 

452001 

1000 

453000 

Hektor 

63 

28 

1938 

453001 

7000 

460000 

Elmar 

40 

90 

1938 

460001 

300 

460300 

Compur 

35 

50 

1938 

460301 

4700 

465000 

Elmar 

35 

50 

1938 

465001 

5000 

470000 

Summar 

20 

50 

1938 

470001 

2000 

472000 

Weitwinkel 

35 

35 

1938 

472001 

500 

472500 

Thambar 

22 

90 

1938 

472501 

500 

473000 

Telyt 

45 

200 

1938 

473001 

7000 

480000 

Elmar 

35 

50 

1938 

480001 

500 

480500 

Elmar 

50 

95 

1938 

480501 

4500 

485000 

Summar 

20 

50 

1938 

485001 

2000 

487000 

Hektor 

45 

135 

1938 

487001 

3000 

490000 

Summitar 

20 

50 

1939 

490001 

2000 

492000 

Xenon 

15 

50 

1939 

491898 

103 

492000 

Summarit 

15 

50 

1939 

492001 

100 

492100 

Telyt 

50 

400 

1939 

492101 

2900 

495000 

Weitwinkel 

35 

35 

1939 

495001 

1000 

496000 

Hektor 

63 

28 

1939 

496001 

2000 

498000 

Summar 

20 

50 

1939 

498001 

5000 

503000 

Elmar 

35 

50 

1939 

503001 

1500 

504500 

Summar 

20 

50 

1939 

504501 

5500 

510000 

Summitar 

20 

50 

1939 

510001 

5000 

515000 

Elmar 

35 

50 

1939 

515001 

1000 

516000 

Elmar 

35 

35 

1939 

516001 

4000 

520000 

Elmar 

40 

90 

1939 

520001 

10000 

530000 

Summitar 

20 

50 

1939 

530001 

500 

530500 

Hektor-Rapid 

14 

25 

1939 

530501 

500 

531000 

Hektor 

45 

135 

1939 

531001 

500 

531500 

Hektor 

63 

28 

1939 

531501 

500 

532000 

Elmar 

50 

95 

1939 

532001 

1000 

533000 

Weitwinkel 

35 

35 

1939 

533001 

5000 

538000 

Elmar 

35 

50 

1939 

538001 

500 

538500 

Hektor 

19 

73 

1939 

538501 

1500 

540000 

Hektor 

45 

135 

1940 

540001 

500 

540500 

Thambar 

22 

90 

1940 

540501 

50 

540550 

Telyt 

50 

400 

1940 

540551 

950 

541500 

Weitwinkel 

35 

35 

1940 

541051 

50 

541100 

Freigehalten 



1940 

541053 

6 

541058 

Summarex 

15 

90 

1940 

541059 

1 

541059 

Summar Repro 



1940 

541060 

6 

541065 

Stereo 

35 

35 

1940 

541067 

1 

541067 

Summar Repro 



1940 

541068 

3 

541070 

Stereo 

35 

33 

1940 

541501 

500 

542000 

Hektor 

63 

28 

1940 

541091 

10 

541100 

Stereo 

35 

33 
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1940 

542001 

8000 

550000 

Elmar 

35 

50 

1940 

550001 

500 

550500 

Hektor-Rapid 

14 

25 

1940 

550501 

5000 

555500 

Summitar 

20 

50 

1940 

555501 

500 

556000 

Weitwinkel 

35 

35 

1940 

556001 

1000 

557000 

Elmar 

40 

90 

1940 

557001 

1000 

558000 

Weitwinkel 

35 

35 

1940 

558001 

1000 

559000 

Hektor 

45 

135 

1941 

559001 

6000 

565000 

Summitar 

20 

50 

1941 

565001 

1000 

566000 

Elmar 

40 

90 

1941 

566001 

500 

566500 

Hektor 

19 

73 

1941 

566501 

500 

567000 

Elmar 

35 

35 

1941 

567001 

50 

567050 

Telyt 

50 

400 

1941 

567051 

9 

567059 

Stereo 

35 

33 

1941 

567060 

1 

567060 

5141 

? 

? 

1941 

567061 

1 

567061 

Elmar 

35 

35 

1941 

567062 

28 

567089 

Stereo 

35 

33 

1941 

567090 

1 

567090 

??? 



1941 

567091 

10 

567100 

??? 



1941 

567101 

2900 

570000 

Elmar 

35 

50 

1941 

570001 

1000 

571000 

Weitwinkel 

35 

35 

1941 

571001 

100 

571100 

Vergroszerer 

45 

95 

1941 

571101 

200 

571300 

Telyt 

45 

200 

1941 

571301 

1700 

573000 

Elmar 

35 

50 

1941 

573001 

100 

573100 

Reihenbildkamera 

? 

500 

1941 

573101 

300 

573400 

IR 

85 

150 

1941 

573401 

1600 

575000 

Elmar 

35 

50 

1941 

575001 

200 

575200 

Elmar 

40 

95 

1941 

575201 

1000 

576200 

Hektor 

45 

135 

1941 

576201 

800 

577000 

Elmar 

40 

90 

1941 

577001 

3000 

580000 

Summitar 

20 

50 

1941 

580001 

200 

580200 

Hektor 

63 

28 

1941 

580201 

150 

580350 

Hektor 

63 

28 

1941 

580351 

50 

580400 

not used 



1941 

580401 

1600 

582000 

Weitwinkel 

35 

35 

1941 

582001 

200 

582200 

Telyt 

45 

200 

1941 

582201 

50 

582250 

Elkinor 

15 

300 

1942 

582283 

10 

582292 

Kinoaufnahme 



1942 

582296 

5 

582300 

Freigehalten 



1942 

582301 

1200 

583500 

Elmar 

35 

50 

1942 

583501 

182 

583682 

Elmar 

40 

90 

1942 

584501 

1500 

586000 

Summitar 

20 

50 

1942 

582256 

15 

582270 

Elkinor 

15 

400 

1942 

582271 

6 

582276 

Elkinor 

15 

300 

1942 

582285 

16 

582300 

Noch frei 



1942 

583501 

1000 

584500 

Elmar 

35 

50 

1942 

586001 

4000 

590000 

Summitar 

20 

50 

1942 

590001 

200 

590200 

Elmar 

40 

95 

1942 

590201 

300 

590500 

Hektor 

45 

135 

1942 

590501 

500 

591000 

Hektor 

45 

135 
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1942 

591001 

1000 

592000 

Elmar 

35 

50 

1942 

592001 

1000 

593000 

Elmar 

40 

90 

1943 

593001 

500 

593500 

Summarex 

15 

85 

1943 

593501 

1000 

594500 

Elmar 

35 

50 

1943 

594501 

332 

594832 

IR 

85 

150 

1944 

594869 

12 

594880 

Kino 



1944 

594881 

1 

594881 

IR 

85 

150 

1945 

595000 

1001 

596000 

Elmar 

35 

50 

1945 

596001 

1000 

597000 

Elmar 

40 

90 

1945 

597001 

3000 

600000 

Elmar 

35 

50 

1945 

600001 

1000 

601000 

Hektor 

45 

135 

1946 

601001 

2000 

603000 

Elmar 

35 

50 

1946 

603001 

2000 

605000 

Summitar 

20 

50 

1946 

605001 

1000 

606000 

Weitwinkel 

35 

35 

1946 

606001 

1000 

607000 

Elmar 

40 

90 

1946 

607001 

1000 

608000 

Summitar 

20 

50 

1946 

608001 

1000 

609000 

Hektor 

45 

135 

1946 

609001 

1000 

610000 

Elmar 

35 

50 

1946 

610001 

2000 

612000 

Summitar 

20 

50 

1946 

612001 

3000 

615000 

Elmar 

35 

50 

1946 

615001 

1000 

616000 

Elmar 

40 

90 

1946 

616001 

1000 

617000 

Weitwinkel 

35 

35 

1946 

617001 

1000 

618000 

Hektor 

45 

135 

1946 

618001 

12000 

630000 

Summitar 

20 

50 

1946 

630001 

3000 

633000 

Elmar 

35 

50 

1947 

633001 

100 

633100 

Elmar 

40 

90 

1947 

633101 

1900 

635000 

Elmar 

35 

50 

1947 

635001 

2000 

637000 

Elmar 

40 

90 

1947 

637001 

1000 

638000 

Hektor 

45 

135 

1947 

638001 

5000 

643000 

Elmar 

35 

50 

1947 

643001 

1000 

644000 

Weitwinkel 

35 

35 

1947 

644001 

100 

644100 

Hektor 

25 

85 

1947 

644101 

900 

645000 

Hektor 

45 

135 

1947 

645001 

2000 

647000 

Elmar 

40 

90 

1948 

647001 

5000 

652000 

Elmar 

35 

50 

1948 

652001 

3000 

655000 

Weitwinkel 

35 

35 

1948 

655001 

2000 

657000 

Hektor 

45 

135 

1948 

657001 

13000 

670000 

Summitar 

20 

50 

1948 

670001 

5000 

675000 

Elmar 

35 

50 

1948 

657001 

20000 

677000 

Elmar 

40 

90 

1948 

677001 

500 

677500 

Telyt 

45 

200 

1948 

677501 

100 

677600 

vergroszerer 

45 

95 

1948 

677601 

1400 

679000 

Elmar 

35 

35 

1949 

679001 

3000 

682000 

Summitar 

20 

50 

1949 

682001 

6000 

688000 

Summitar 

20 

50 

1949 

688001 

5000 

693000 

Elmar 

35 

50 

1949 

693001 

3000 

696000 

Elmar 

35 

35 

1949 

696001 

3000 

699000 

Elmar 

40 

90 

1949 

699001 

2000 

701000 

Hektor 

45 

135 
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1949 

701001 

5000 

706000 

Summitar 

20 

50 

1949 

706001 

1000 

707000 

Summaron 

35 

35 

1949 

707001 

5000 

712000 

Elmar 

35 

50 

1949 

712001 

3000 

715000 

Summaron 

35 

35 

1949 

715001 

3000 

718000 

Hektor 

45 

135 

1949 

718001 

3000 

721000 

Elmar 

40 

90 

1949 

721001 

5000 

726000 

Summitar 

20 

50 

1949 

726001 

1000 

727000 

Focotar 

45 

95 

1949 

727001 

5000 

732000 

Elmar 

35 

50 

1949 

732001 

500 

732500 

Summarex 

15 

85 

1949 

732501 

7500 

740000 

Summitar 

20 

50 

1949 

740001 

1000 

741000 

Summarit 

15 

50 

1949 

741001 

9000 

750000 

Elmar 

35 

50 

1949 

750001 

3000 

753000 

Summaron 

35 

35 

1949 

753001 

20 

753020 

Hektor 

25 

125 

1949 

753021 

80 

753100 

Hektor 

25 

125 

1949 

753101 

2900 

756000 

Summitar 

20 

50 

1950 

756001 

4000 

760000 

Elmar 

40 

90 

1950 

760001 

5000 

765000 

Summitar 

20 

50 

1950 

765001 

3000 

768000 

Summaron 

35 

35 

1950 

768001 

1000 

769000 

Telyt 

45 

200 

1950 

769001 

6000 

775000 

Elmar 

35 

50 

1950 

775001 

7000 

782000 

Summaron 

35 

35 

1950 

782001 

8000 

790000 

Summitar 

20 

50 

1950 

790001 

10 

790010 

Achtung!! 



1950 

790011 

4 

790014 

Rontgen? 



1950 

790014 

5 

790018 

Hektor 

63 

28 

1950 

790020 

1 

790020 

Elmar 

35 

50 

1950 

790021 

16 

790036 

Elmar 

35 

50 

1950 

790037 

6 

790042 

??? 

? 

75 

1950 

790043 

3 

790045 

??? 

14 

25 

1950 

790046 

1 

790046 

Hektor 

28 

25 

1950 

790046 

55 

790100 

Leer/offen 



1950 

790101 

1900 

792000 

Hektor 

63 

28 

1950 

792001 

8000 

800000 

Summitar 

20 

50 

1950 

800001 

1000 

801000 

Elkinor 



1950 

801001 

1000 

802000 

Summarit 

15 

50 

1950 

802001 

5000 

807000 

Elmar 

35 

50 

1950 

807001 

3000 

810000 

Elmar 

40 

90 

1950 

810001 

10000 

820000 

Summitar 

20 

50 

1950 

812242 

990 

813231 

Summitar* 

20 

50 

1950 

820001 

3000 

823000 

Summarit 

15 

50 

1950 

823001 

1000 

824000 

Summarex 

15 

85 

1950 

824001 

100 

824100 

Telyt 

50 

400 

1950 

824101 

1900 

826000 

Hektor 

45 

135 

1950 

826001 

5000 

831000 

Elmar 

35 

50 

1950 

831001 

5000 

836000 

Elmar 

35 

50 

1950 

836001 

4000 

840000 

Elmar 

40 

90 

1951 

840001 

5000 

845000 

Summaron 

35 

35 
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1951 

845001 

5000 

850000 

Summitar 

20 

50 

1951 

850001 

1000 

851000 

Focotar 

45 

95 

1951 

851001 

5000 

856000 

Hektor 

45 

135 

1951 

856001 

10000 

866000 

Summitar 

20 

50 

1951 

866001 

6000 

872000 

Elmar 

35 

50 

1951 

872001 

8000 

880000 

Elmar 

40 

90 

1951 

880001 

10000 

890000 

Summaron 

35 

35 

1951 

890001 

3000 

893000 

Summarit 

15 

50 

1951 

893001 

5000 

898000 

Elmar 

35 

50 

1951 

898001 

1000 

899000 

Telyt 

45 

200 

1951 

899001 

5000 

904000 

Summitar 

20 

50 

1951 

904001 

6000 

910000 

Elmar 

35 

50 

1951 

910001 

5000 

915000 

Summitar 

20 

50 

1951 

915001 

4999 

919999 

nicht lesbar 

? 

? 

1951 

920000 

2001 

922000 

Summicron 

20 

50 

1951 

922001 

8000 

930000 

Summicron 

20 

50 

1951 

930001 

10000 

940000 

Summitar 

20 

50 

1951 

940001 

1000 

941000 

Summarex 

15 

85 

1951 

941001 

9000 

950000 

Elmar 

35 

50 

1952 

950001 

5000 

955000 

Summarit 

15 

50 

1952 

955001 

1000 

956000 

Elmar 

35 

50 

1952 

956001 

500 

956500 

Summarit 

15 

50 

1952 

956501 

1000 

957500 

Summaron 

35 

35 

1952 

957501 

500 

958000 

Elmar 

35 

50 

1952 

958001 

1000 

959000 

Elmar 

40 

90 

1952 

959001 

1000 

960000 

Summicron 

20 

50 

1952 

960001 

5000 

965000 

Elmar 

40 

90 

1952 

965001 

2000 

967000 

Focotar 

45 

95 

1952 

967001 

5000 

972000 

Elmar 

40 

90 

1952 

972001 

5000 

977000 

Summaron 

35 

35 

1952 

977001 

5000 

982000 

Summitar 

20 

50 

1952 

982001 

2100 

984100 

Telyt 

50 

400 

1952 

984101 

3000 

987100 

Hektor 

45 

135 

1952 

987101 

50 

987150 

Summarit 

15 

50 

1952 

987151 

2850 

990000 

Elmar 

35 

50 

1952 

990001 

3000 

993000 

Summitar 

20 

50 

1952 

993001 

3000 

996000 

Summicron 

20 

50 

1952 

996001 

2000 

998000 

Focotar 

45 

50 

1952 

998001 

1000 

999000 

Elmar 

35 

50 

1952 

999001 

1000 

1000000 

Summarit 

15 

50 

1952 

1000001 

4000 

1004000 

Elmar 

35 

50 

1952 

1004001 

4000 

1008000 

Summaron 

35 

35 

1952 

1008001 

1000 

1009000 

Summarex 

15 

85 

1952 

1009001 

1000 

1010000 

Summicron 

20 

50 

1952 

1010001 

200 

1010200 

Elmar 

40 

90 

1952 

1010201 

4800 

1015000 

Elmar 

35 

50 

1952 

1015001 

5000 

1020000 

Summaron 

35 

35 

1952 

1020001 

5000 

1025000 

Summicron 

20 

50 

1952 

1025001 

4000 

1029000 

Summarit 

15 

50 
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1952 

1029001 

500 

1029500 

Summarit 

15 

50 

1952 

1029501 

1000 

1030500 

Focotar 

45 

50 

1952 

1030501 

4500 

1035000 

Focotar 

45 

50 

1952 

1035001 

5000 

1040000 

Elmar 

40 

90 

1952 

1040001 

5000 

1045000 

Summicron 

20 

50 

1952 

1045001 

5000 

1050000 

Elmar 

35 

50 

1952 

1050001 

1000 

1051000 

Kino 



1953 

1051001 

1000 

1052000 

Hektor 

25 

125 

1953 

1052001 

2000 

1054000 

Summarit 

15 

50 

1953 

1054001 

200 

1054200 

Elmar 

35 

33 

1953 

1054201 

3800 

1058000 

Summarit 

15 

50 

1953 

1058001 

5000 

1063000 

Summaron 

35 

35 

1953 

1063001 

9000 

1072000 

Elmar 

35 

50 

1953 

1072001 

1000 

1073000 

Telyt 

45 

200 

1953 

1073001 

3000 

1076000 

Hektor 

45 

135 

1953 

1076001 

1000 

1077000 

Kino 



1953 

1077001 

1000 

1078000 

Focotar 

45 

50 

1953 

1078001 

2000 

1080000 

Summarit 

15 

50 

1953 

1080001 

3000 

1083000 

Elmar 

40 

90 

1953 

1083001 

3000 

1086000 

Hektor 

45 

135 

1953 

1086001 

5000 

1091000 

Elmar 

35 

50 

1953 

1091001 

6000 

1097000 

Summicron 

20 

50 

1953 

1097001 

1000 

1098000 

Telyt 

50 

400 

1953 

1098001 

2000 

1100000 

Summarit 

15 

50 

1953 

1100001 

3000 

1103000 

Elmar 

35 

50 

1953 

1103001 

3000 

1106000 

Summicron 

20 

50 

1953 

1106001 

4000 

1110000 

Summaron 

35 

35 

1953 

1110001 

1000 

1111000 

Focotar 

45 

95 

1953 

1111001 

2385 

1113385 

Elmar 

40 

90 

1953 

1113386 

52 

1113437 

Hektor 

45 

135 

1953 

1113438 

563 

1114000 

Elmar 

40 

90 

1953 

1114001 

5000 

1119000 

Summicron 

20 

50 

1953 

1119001 

200 

1119200 

Summicron 

20 

90 

1953 

1119201 

1800 

1121000 

Summarit 

15 

50 

1953 

1121001 

500 

1121500 

Hektor 

25 

125 

1953 

1121501 

2500 

1124000 

Elmar 

35 

50 

1954 

1124001 

500 

1124500 

Stemar 

35 

33 

1954 

1124501 

200 

1124700 

Hektor 

25 

125 

1954 

1124701 

2300 

1127000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1127001 

3000 

1130000 

Hektor 

45 

135 

1954 

1130001 

2000 

1132000 

Hektor 

45 

135 

1954 

1132001 

2000 

1134000 

Focotar 

45 

50 

1954 

1134001 

3000 

1137000 

Hektor 

45 

135 

1954 

1137001 

3000 

1140000 

Elmar 

40 

90 

1954 

1140001 

15 

1140015 

Stemar 

35 

33 

1954 

1140016 

2985 

1143000 

Elmar 

35 

50 

1954 

1143001 

2000 

1145000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1145001 

3000 

1148000 

Elmar 

35 

50 

1954 

1148001 

221 

1148221 

Summaron 

35 

35 


74 































































1954 

1148222 

879 

1149100 

Elmar 

35 

50 

1954 

1149101 

1900 

1151000 

Summaron 

35 

35 

1954 

1151001 

1000 

1152000 

Summarex 

15 

85 

1954 

1152001 

5000 

1157000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1157001 

3000 

1160000 

Summaron 

35 

35 

1954 

1160001 

500 

1160500 

Summaron 

35 

35 

1954 

1160501 

1500 

1162000 

Elmar 

40 

90 

1954 

1162001 

1000 

1163000 

Elmar 

40 

90 

1954 

1163001 

3000 

1166000 

Elmar 

35 

50 

1954 

1166001 

4000 

1170000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1170001 

1000 

1171000 

Telyt 

45 

200 

1954 

1171001 

500 

1171500 

Elmar 

40 

90 

1954 

1171501 

1000 

1172500 

Summarit 

15 

50 

1954 

1172501 

2500 

1175000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1175001 

200 

1175200 

Stemar 

35 

33 

1954 

1175201 

300 

1175500 

Stemar 

35 

33 

1954 

1175501 

2500 

1178000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1178001 

500 

1178500 

Elmar 

40 

90 

1954 

1178501 

3500 

1182000 

Summaron 

35 

35 

1954 

1182001 

500 

1182500 

Elmar 

40 

90 

1954 

1182501 

1000 

1183500 

Elmar 

40 

90 

1954 

1183501 

3500 

1187000 

Elmar 

35 

50 

1954 

1187001 

1000 

1188000 

Summarit 

15 

50 

1954 

1188001 

2000 

1190000 

Elmar 

40 

90 

1954 

1190001 

5000 

1195000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1195001 

3000 

1198000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1198001 

5000 

1203000 

Elmar 

35 

50 

1954 

1203001 

3000 

1206000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1206001 

3000 

1209000 

Hektor 

45 

135 

1954 

1209001 

3000 

1212000 

Summarit 

15 

50 

1954 

1212001 

2000 

1214000 

Elmar 

40 

90 

1954 

1214001 

500 

1214500 

Hektor 

25 

125 

1954 

1214501 

500 

1215000 

Stemar 

35 

33 

1954 

1215001 

5000 

1220000 

Summicron 

20 

50 

1954 

1220001 

3000 

1223000 

Summaron 

35 

35 

1954 

1223001 

200 

1223200 

Hektor 

25 

125 

1954 

1223201 

800 

1224000 

Focotar 

45 

95 

1954 

1224001 

200 

1224200 

Elmar 

40 

90 

1954 

1224201 

3800 

1228000 

Summaron 

35 

35 

1954 

1228001 

3000 

1231000 

Focotar 

45 

50 

1954 

1231001 

100 

1231100 

Summaron 

56 

28 

1954 

1231101 

4900 

1236000 

Summicron 

20 

50 

1955 

1236001 

2000 

1238000 

Elmar 

40 

90 

1955 

1238001 

2636 

1240636 

Hektor 

45 

135 

1955 

1240637 

364 

1241000 

Freigehalten 



1955 

1241001 

1000 

1242000 

Elmar 

40 

90 

1955 

1242001 

3000 

1245000 

Elmar 

35 

50 

1955 

1245001 

1000 

1246000 

Focotar 

45 

50 

1955 

1246001 

1000 

1247000 

Summarit 

15 

50 
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1955 

1247001 

3000 

1250000 

Elmar 

40 

90 

1955 

1250001 

2000 

1252000 

Focotar 

45 

50 

1955 

1252001 

4000 

1256000 

Summicron 

20 

50 

1955 

1256001 

1000 

1257000 

Telyt 

45 

200 

1955 

1257001 

3000 

1260000 

Summaron 

35 

35 

1955 

1260001 

3000 

1263000 

Elmar 

40 

90 

1955 

1263001 

5000 

1268000 

Summicron 

20 

50 

1955 

1268001 

3000 

1271000 

Hektor 

45 

135 

1955 

1271001 

1000 

1272000 

Elmar 

40 

90 





1955 

1272001 

3000 

1275000 

Summaron 

35 

35 

1955 

1275001 

2000 

1277000 

Summarit 

15 

50 

1955 

1277001 

5000 

1282000 

Summicron 

20 

50 

1955 

1282001 

3000 

1285000 

Summaron 

35 

35 

1955 

1285001 

3000 

1288000 

Elmar 

40 

90 

1955 

1288001 

3000 

1291000 

Summaron 

35 

35 

1955 

1291001 

2000 

1293000 

Elmar 

40 

90 

1955 

1293001 

1000 

1294000 

Focotar 

45 

95 

1955 

1294001 

3000 

1297000 

Elmar 

35 

50 

1955 

1297001 

1000 

1298000 

Summarit 

15 

50 

1955 

1298001 

2000 

1300000 

Summarit 

15 

50 

1955 

1300001 

700 

1300700 

Summaron 

35 

35 

1955 

1300701 

4300 

1305000 

Summicron 

20 

50 

1955 

1305001 

500 

1305500 

Hektor 

25 

125 

1955 

1305501 

3500 

1309000 

Summaron 

35 

35 

1955 

1309001 

2000 

1311000 

Elmar 

40 

90 

1955 

1311001 

4000 

1315000 

Hektor 

45 

135 

1955 

1315001 

5000 

1320000 

Summicron 

20 

50 

1955 

1320001 

5000 

1325000 

Elmar 

35 

50 

1955 

1325001 

500 

1325500 

Summaron 

56 

28 

1955 

1325501 

4500 

1330000 

Summicron 

20 

50 

1955 

1330001 

3000 

1333000 

Summarit 

15 

50 

1956 

1333001 

4000 

1337000 

Elmar 

35 

50 

1956 

1337001 

3000 

1340000 

Elmar 

40 

90 

1956 

1340001 

5000 

1345000 

Elmar 

35 

50 

1956 

1345001 

3000 

1348000 

Hektor 

45 

135 

1956 

1348001 

5000 

1353000 

Summicron 

20 

50 

1956 

1353001 

3000 

1356000 

Elmar 

40 

90 

1956 

1356001 

1000 

1357000 

Focotar 

45 

50 

1956 

1357001 

3000 

1360000 

Summarit 

15 

50 

1956 

1360001 

3000 

1363000 

Summaron 

35 

35 

1956 

1363001 

500 

1363500 

Summaron 

56 

28 

1956 

1363501 

2500 

1366000 

Summicron 

20 

50 

1956 

1366001 

500 

1366500 

Telyt 

50 

400 

1956 

1366501 

1000 

1367500 

Telyt 

45 

200 

1956 

1367501 

1000 

1368500 

Summarit 

15 

50 

1956 

1368501 

2500 

1371000 

Summicron 

20 

50 

1956 

1371001 

1000 

1372000 

Focotar 

45 

50 

1956 

1372001 

3000 

1375000 

Elmar 

35 

50 

1956 

1375001 

5000 

1380000 

Summicron 

20 

50 
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1956 

1380001 

3000 

1383000 

Elmar 

40 

90 

1956 

1383001 

3000 

1386000 

Hektor 

45 

135 

1956 

1386001 

3000 

1389000 

Elmar 

40 

90 

1956 

1389001 

4000 

1393000 

Summarit 

15 

50 

1956 

1393001 

3750 

1396750 

Summicron 

20 

50 

1956 

1400001 

1000 

1401000 

Summicron 

20 

50 

1956 

1401001 

1000 

1402000 

Summicron 

20 

50 

1956 

1402001 

100 

1402100 

Elmar 

28 

50 

1956 

1402101 

100 

1402200 

Focotar 

45 

60 

1956 

1402201 

2800 

1405000 

Summicron 

20 

50 

1956 

1405001 

1000 

1406000 

Focotar 

45 

50 

1956 

1406001 

3000 

1409000 

Hektor 

45 

135 

1956 

1409001 

3000 

1412000 

Elmar 

40 

90 

1956 

1412001 

1500 

1413500 

Summaron 

56 

28 

1956 

1413501 

4500 

1418000 

Hektor 

45 

135 

1956 

1418001 

3000 

1421000 

Summarit 

15 

50 

1956 

1421001 

1000 

1422000 

Focotar 

45 

95 

1956 

1422001 

1000 

1423000 

Focotar 

45 

60 

1956 

1423001 

3000 

1426000 

Summaron 

35 

35 

1956 

1426001 

3000 

1429000 

Elmar 

35 

50 

1956 

1429001 

1000 

1430000 

Focotar 

45 

50 

1956 

1430001 

5000 

1435000 

Summarit 

15 

50 

1956 

1435001 

3000 

1438000 

Summaron 

35 

35 

1956 

1438001 

2000 

1440000 

Elmar 

28 

50 

1956 

1440001 

5000 

1445000 

Hektor 

45 

135 

1956 

1445001 

1000 

1446000 

Telyt 

45 

200 

1956 

1446001 

4000 

1450000 

Summicron 

20 

50 

1956 

1450001 

5000 

1455000 

Elmar 

28 

50 

1956 

1455001 

3000 

1458000 

Elmar 

35 

50 

1956 

1458001 

1000 

1459000 

Focotar 

45 

50 

1957 

1459001 

3000 

1462000 

Elmar 

40 

90 

1957 

1462001 

2000 

1464000 

Elmar 

40 

90 

1957 

1464001 

1000 

1465000 

Elmar 

40 

90 

1957 

1465001 

5000 

1470000 

Summicron 

20 

50 

1957 

1470001 

3000 

1473000 

Summarit 

15 

50 

1957 

1473001 

4000 

1477000 

Summicron 

20 

50 

1957 

1477001 

100 

1477100 

Summicron 

20 

90 

1957 

1477101 

500 

1477600 

Summaron 

56 

28 

1957 

1477601 

900 

1478500 

Focotar 

45 

50 

1957 

1478501 

3200 

1481700 

Summicron 

20 

50 

1957 

1481701 

1000 

1482700 

Elmar 

40 

90 

1957 

1482701 

1000 

1483700 

Elmar 

40 

90 

1957 

1483701 

2300 

1486000 

Summaron 

35 

35 

1957 

1486001 

700 

1486700 

Telyt 

50 

400 

1957 

1486701 

3300 

1490000 

Summaron 

35 

35 

1957 

1490001 

1000 

1491000 

Focotar 

45 

50 

1957 

1491001 

3000 

1494000 

Elmar 

40 

90 

1957 

1494001 

3000 

1497000 

Elmar 

28 

50 

1957 

1497001 

2000 

1499000 

Elmar 

40 

90 
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1957 

1499001 

2000 

1501000 

Summarit 

15 

50 

1957 

1501001 

500 

1501500 

Telyt 

45 

200 

1957 

1501501 

1000 

1502500 

Summaron 

56 

28 

1957 

1502501 

500 

1503000 

Focotar 

45 

50 

1957 

1503001 

500 

1503500 

Telyt 

45 

200 

1957 

1503501 

2500 

1506000 

Elmar 

40 

90 

1957 

1506001 

4000 

1510000 

Hektor 

45 

135 

1957 

1510001 

5000 

1515000 

Summicron 

20 

50 

1957 

1515001 

3000 

1518000 

Summarit 

15 

50 

1957 

1518001 

3000 

1521000 

Summaron 

35 

35 

1957 

1521001 

3000 

1524000 

Elmar 

40 

90 

1957 

1524001 

1000 

1525000 

Focotar 

45 

60 

1957 

1525001 

1000 

1526000 

Focotar 

45 

50 

1957 

1526001 

900 

1526900 

Summarit 

15 

50 

1957 

1526901 

260 

1527160 

ELC-Frei 



1957 

1527161 

2840 

1530000 

Summarit 

15 

50 

1957 

1530001 

5000 

1535000 

Summicron 

20 

50 

1957 

1535001 

2000 

1537000 

Summarit 

15 

50 

1957 

1537001 

500 

1537500 

Summaron 

56 

28 

1957 

1537501 

3500 

1541000 

Elmar 

28 

50 

1957 

1541001 

5000 

1546000 

Summicron 

20 

50 

1957 

1546001 

150 

1546150 

Summarit 

14 

50 

1957 

1546151 

850 

1547000 

Focotar 

45 

50 

1957 

1547001 

1000 

1548000 

Elmar 

40 

90 

1958 

1548001 

1000 

1549000 

Telyt 

45 

200 

1958 

1549001 

3000 

1552000 

Elmar 

28 

50 

1958 

1552001 

5000 

1557000 

Summaron 

35 

35 

1958 

1557001 

1000 

1558000 

Summaron 

56 

28 

1958 

1558001 

1000 

1559000 

Elmar 

40 

90 

1958 

1559001 

100 

1559100 

Telyt 

45 

200 

1958 

1559101 

2900 

1562000 

Hektor 

45 

135 

1958 

1562001 

4000 

1566000 

Summaron 

35 

35 

1958 

1566001 

1000 

1567000 

Focotar 

45 

50 

1958 

1567001 

5000 

1572000 

Summicron 

20 

50 

1958 

1572001 

2000 

1574000 

Elmar 

40 

90 

1958 

1574001 

4000 

1578000 

Elmar 

28 

50 

1958 

1578001 

500 

1578500 

Focotar 

45 

95 

1958 

1578501 

1500 

1580000 

Summicron 

20 

50 

1958 

1580001 

1000 

1581000 

Summicron 

20 

90 

1958 

1581001 

2000 

1583000 

Summicron 

20 

50 

1958 

1583001 

100 

1583100 

Super-Angulon 

40 

21 

1958 

1583101 

1900 

1585000 

Hektor 

45 

135 

1958 

1585001 

70 

1585070 

Elmarit 

28 

90 

1958 

1585071 

5 

1585075 

Elmar 

40 

90 

1958 

1585076 

25 

1585100 

Freigehalten 



1958 

1585101 

2900 

1588000 

Summicron 

20 

50 

1958 

1588001 

1000 

1589000 

Focotar 

45 

50 

1958 

1589001 

3000 

1592000 

Elmar 

28 

50 

1958 

1592001 

2000 

1594000 

Summicron 

20 

50 
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1958 

1594001 

3000 

1597000 

Summaron 

35 

35 

1958 

1597001 

3000 

1600000 

Summicron 

20 

50 

1958 

1600001 

3000 

1603000 

Elmar 

28 

50 

1958 

1603001 

1000 

1604000 

Elmar 

40 

90 

1958 

1604001 

1000 

1605000 

Super-Angulon 

40 

21 

1958 

1605001 

500 

1605500 

Focotar 

45 

60 

1958 

1605501 

2500 

1608000 

Summicron 

20 

50 

1958 

1608001 

3000 

1611000 

Hektor 

45 

135 

1958 

1611001 

1000 

1612000 

Focotar 

45 

50 

1958 

1612001 

300 

1612300 

Telyt 

45 

200 

1958 

1612301 

700 

1613000 

Focotar 

45 

95 

1958 

1613001 

2000 

1615000 

Summaron 

35 

35 

1958 

1615001 

1000 

1616000 

Summaron 

28 

35 

1958 

1616001 

200 

1616200 

Telyt 

50 

400 

1958 

1616201 

800 

1617000 

Focotar 

45 

50 

1958 

1617001 

4000 

1621000 

Elmar 

28 

50 

1958 

1621001 

2000 

1623000 

Hektor 

45 

135 

1958 

1623001 

1000 

1624000 

Summicron 

20 

50 

1958 

1624001 

3000 

1627000 

Elmar 

28 

50 

1958 

1627001 

3000 

1630000 

Summaron 

28 

35 

1958 

1630001 

500 

1630500 

Elmar 

40 

90 

1958 

1630501 

2000 

1632500 

Summicron 

20 

35 

1958 

1632501 

6000 

1638500 

Elmar 

28 

50 

1958 

1638501 

2000 

1640500 

Summaron 

35 

35 

1958 

1640501 

100 

1640600 

Elmarit 

28 

90 

1958 

1640601 

1400 

1642000 

Summilux 

14 

50 

1958 

1642001 

1000 

1643000 

Hektor 

45 

135 

1958 

1643001 

1000 

1644000 

Focotar 

45 

50 

1958 

1644001 

1000 

1645000 

Summilux 

14 

50 

1958 

1645001 

300 

1645300 

Telyt 

50 

400 

1959 

1645301 

1700 

1647000 

Super-Angulon 

40 

21 

1959 

1647001 

1000 

1648000 

Hektor 

45 

135 

1959 

1648001 

1000 

1649000 

Hektor 

45 

135 

1959 

1649001 

1000 

1650000 

Elmarit 

28 

90 

1959 

1650001 

1000 

1651000 

Hektor 

25 

125 

1959 

1651001 

1000 

1652000 

Summicron 

20 

90 

1959 

1652001 

200 

1652200 

Summicron 

20 

35 

1959 

1652201 

250 

1652450 

Summicron 

20 

35 

1959 

1652451 

1000 

1653450 

Summicron 

20 

90 

1959 

1653451 

4000 

1657450 

Summicron 

20 

35 

1959 

1657451 

1550 

1659000 

Elmarit 

28 

90 

1959 

1659001 

1000 

1660000 

Hektor 

45 

135 

1959 

1660001 

2000 

1662000 

Summilux 

14 

50 

1959 

1662001 

2000 

1664000 

Summaron 

28 

35 

1959 

1664001 

4000 

1668000 

Summaron 

28 

35 

1959 

1668001 

3000 

1671000 

Elmar 

28 

50 

1959 

1671001 

1500 

1672500 

Summicron 

20 

35 

1959 

1672501 

1000 

1673500 

Super-Angulon 

40 

21 

1959 

1673501 

1000 

1674500 

Focotar 

45 

50 


79 































































1959 

1674501 

1000 

1675500 

Super-Angulon 

40 

21 

1959 

1675501 

500 

1676000 

Focotar 

45 

60 

1959 

1676001 

1000 

1677000 

Super-Angulon 

40 

21 

1959 

1677001 

3000 

1680000 

Summaron 

56 

28 

1959 

1680001 

2000 

1682000 

Summicron 

20 

90 

1959 

1682001 

500 

1682500 

Telyt 

45 

200 

1959 

1682501 

500 

1683000 

Telyt 

45 

200 

1959 

1683001 

3000 

1686000 

Elmarit 

28 

90 

1959 

1686001 

2000 

1688000 

Summicron 

20 

35 

1959 

1688001 

1500 

1689500 

Summilux 

14 

50 

1959 

1689501 

1000 

1690500 

Hektor 

45 

135 

1959 

1690501 

300 

1690800 

Summaron 

35 

35 

1959 

1690801 

900 

1691700 

Summilux 

14 

50 

1959 

1691701 

300 

1692000 

V-Elmar 

40 

100 

1959 

1692001 

2000 

1694000 

Elmarit 

28 

90 

1959 

1694001 

3000 

1697000 

Summaron 

28 

35 

1959 

1697001 

750 

1697750 

Elmar 

35 

65 

1959 

1697751 

2250 

1700000 

Elmar 

28 

50 

1959 

1700001 

1000 

1701000 

Elmar 

40 

90 

1959 

1701001 

500 

1701500 

Focotar 

45 

60 

1959 

1701501 

2500 

1704000 

Summilux 

14 

50 

1959 

1704001 

5000 

1709000 

Summicron 

20 

50 

1959 

1709001 

1000 

1710000 

Elmarit 

28 

90 

1959 

1710001 

1000 

1711000 

Telyt 

45 

200 

1959 

1711001 

1000 

1712000 

Focotar 

45 

50 

1959 

1712001 

2000 

1714000 

Elmar 

40 

90 

1959 

1714001 

500 

1714500 

V-Elmar 

45 

100 

1959 

1714501 

2500 

1717000 

Super-Angulon 

40 

21 

1960 

1717001 

3000 

1720000 

Hektor 

45 

135 

1960 

1720001 

1500 

1721500 

Elmar 

35 

65 

1960 

1721501 

3500 

1725000 

Elmar 

28 

50 

1960 

1725001 

2000 

1727000 

Elmar 

40 

90 

1960 

1727001 

3000 

1730000 

Elmar 

28 

50 

1960 

1730001 

1100 

1731100 

Summilux 

14 

50 

1960 

1731101 

1900 

1733000 

Summaron 

28 

35 

1960 

1733001 

1000 

1734000 

Elmar 

40 

135 

1960 

1734001 

500 

1734500 

Projektion-Elmar 

28 

50 

1960 

1734501 

500 

1735000 

Focotar 

45 

50 

1960 

1735001 

2000 

1737000 

Elmarit 

28 

90 

1960 

1737001 

3000 

1740000 

Hektor 

45 

135 

1960 

1740001 

3500 

1743500 

Summicron 

20 

90 

1960 

1743501 

3000 

1746500 

Summicron 

20 

90 

1960 

1746501 

500 

1747000 

Telyt 

50 

400 

1960 

1747001 

1000 

1748000 

Focotar 

45 

50 

1960 

1748001 

1000 

1749000 

Elmar 

35 

65 

1960 

1749001 

500 

1749500 

Telyt 

45 

200 

1960 

1749501 

2500 

1752000 

Summicron 

20 

50 

1960 

1752001 

1000 

1753000 

Elmarit 

28 

90 

1960 

1753001 

1000 

1754000 

Telyt 

45 

200 


80 































































1960 

1754001 

2000 

1756000 

Summaron 

28 

35 

1960 

1756001 

1000 

1757000 

Elmarit 

28 

90 

1960 

1757001 

3000 

1760000 

Summilux 

14 

50 

1960 

1760001 

600 

1760600 

Hektor 

25 

125 

1960 

1760601 

1400 

1762000 

Elmarit 

28 

90 

1960 

1762001 

3000 

1765000 

Summicron 

20 

50 

1960 

1765001 

1200 

1766200 

Summilux 

14 

50 

1960 

1766201 

1800 

1768000 

Elmar 

40 

90 

1960 

1768001 

3000 

1771000 

Elmar 

40 

135 

1960 

1771001 

3000 

1774000 

Vorsatz 90mm 



1960 

1774001 

3000 

1777000 

Elmar 

40 

135 

1960 

1777001 

3000 

1780000 

Summilux 

14 

50 

1960 

1780001 

2000 

1782000 

Summicron 

20 

35 

1960 

1782001 

2000 

1784000 

Summaron 

28 

35 

1960 

1784001 

4000 

1788000 

Summicron 

20 

50 

1960 

1788001 

2000 

1790000 

Summilux 

14 

50 

1960 

1790001 

10000 

1800000 

Dygon-Vorsatz 

20 

9 

1960 

1800001 

1000 

1801000 

Focotar 

45 

50 

1960 

1801001 

3000 

1804000 

Elmar 

40 

135 

1960 

1804001 

1000 

1805000 

V-Elmar 

45 

100 

1960 

1805001 

3000 

1808000 

Elmarit 

28 

90 

1960 

1808001 

1000 

1809000 

Summaron 

28 

35 

1960 

1809001 

1000 

1810000 

Focotar 

45 

60 

1960 

1810001 

1000 

1811000 

Summaron 

28 

35 

1960 

1811001 

3000 

1814000 

Summicron 

20 

50 

1960 

1814001 

2000 

1816000 

Summaron 

28 

35 

1960 

1816001 

1000 

1817000 

Focotar 

45 

50 

1960 

1817001 

2000 

1819000 

Summicron 

20 

90 

1960 

1819001 

3000 

1822000 

Elmar 

28 

50 

1960 

1822001 

1000 

1823000 

Elmar 

40 

90 

1960 

1823001 

1000 

1824000 

Elmar 

35 

65 

1960 

1824001 

3000 

1827000 

Elmar 

40 

135 

1961 

1827001 

3000 

1830000 

Elmar 

40 

90 

1961 

1830001 

1000 

1831000 

Telyt 

45 

200 

1961 

1831001 

7000 

1838000 

Summicron 

20 

50 

1961 

1838001 

2000 

1840000 

Elmar 

28 

50 

1961 

1840001 

1000 

1841000 

Focotar 

45 

50 

1961 

1841001 

3000 

1844000 

Elmar 

35 

65 

1961 

1844001 

2000 

1846000 

Summilux 

14 

50 

1961 

1846001 

1000 

1847000 

Projektion-Elmar 

28 

50 

1961 

1847001 

3000 

1850000 

Freigehalten 



1961 

1850001 

1000 

1851000 

Telyt 

48 

280 

1961 

1851001 

1000 

1852000 

Telyt 

40 

200 

1961 

1852001 

2000 

1854000 

Summicron 

20 

35 

1961 

1854001 

110 

1854110 

Repro 

20 

50 

1961 

1854111 

20890 

1875000 

Dygon-Vorsatz 

20 

9 

1961 

1875001 

500 

1875500 

Summaron 

56 

28 

1961 

1875501 

1000 

1876500 

Telyt 

50 

400 

1961 

1876501 

1500 

1878000 

Focotar 

45 

50 


81 































































1961 

1878001 

2000 

1880000 

Elmarit 

28 

90 

1961 

1880001 

3000 

1883000 

Elmar 

40 

135 

1961 

1883001 

1000 

1884000 

Summilux 

14 

50 

1961 

1884001 

100 

1884100 

Elmar 

40 

135 

1961 

1884101 

900 

1885000 

Summilux 

14 

50 

1961 

1885001 

3000 

1888000 

Summicron 

20 

50 

1961 

1888001 

1000 

1889000 

Telyt 

40 

200 

1961 

1889001 

1000 

1890000 

Focotar 

45 

50 

1961 

1890001 

4800 

1894800 

Elmar 

40 

135 

1961 

1894801 

1200 

1896000 

Summicron 

20 

50 

1961 

1896001 

1000 

1897000 

Focotar 

45 

50 

1961 

1897001 

2000 

1899000 

Summilux 

14 

50 

1961 

1899001 

1000 

1900000 

Telyt 

40 

200 

1961 

1900001 

1000 

1901000 

Telyt 

48 

280 

1961 

1901001 

2000 

1903000 

Elmar 

40 

135 

1961 

1903001 

3000 

1906000 

Summaron 

28 

35 

1961 

1906001 

3000 

1909000 

Elmar 

40 

135 

1961 

1909001 

3000 

1912000 

Elmar 

28 

50 

1961 

1912001 

100 

1912100 

Dygon 



1961 

1912101 

900 

1913000 

Focotar 

45 

50 

1962 

1913001 

1000 

1914000 

Elmar 

40 

90 

1962 

1914001 

1000 

1915000 

Focotar 

45 

50 

1962 

1915001 

2000 

1917000 

Projektion-Elmar 

28 

50 

1962 

1917001 

3000 

1920000 

Elmarit 

28 

90 

1962 

1920001 

1000 

1921000 

Elmar 

40 

90 

1962 

1921001 

3000 

1924000 

Summaron 

28 

35 

1962 

1924001 

3000 

1927000 

Summicron 

20 

50 

1962 

1927001 

2000 

1929000 

Summilux 

14 

50 

1962 

1929001 

1200 

1930200 

Summicron 

20 

35 

1962 

1930201 

2500 

1932700 

Summaron 

28 

35 

1962 

1932701 

1300 

1934000 

Elmar 

28 

50 

1962 

1934001 

2000 

1936000 

Elmar 

28 

50 

1962 

1936001 

1000 

1937000 

Elmar 

40 

90 

1962 

1937001 

3000 

1940000 

Dygon 

20 

65 

1962 

1940001 

500 

1940500 

Dygon 

20 

36 

1962 

1940501 

500 

1941000 

Summicron-R 

20 

50 

1962 

1941001 

500 

1941500 

Telyt 

40 

200 

1962 

1941501 

500 

1942000 

IR-Summar 


40 

1962 

1942001 

3000 

1945000 

Summicron 

20 

50 

1962 

1945001 

2000 

1947000 

Summilux 

14 

50 

1962 

1947001 

3000 

1950000 

Summaron 

28 

35 

1962 

1950001 

1000 

1951000 

Freigehalten 



1962 

1951001 

2000 

1953000 

Summicron 

20 

50 

1962 

1953001 

1000 

1954000 

IR-Summar 


40 

1962 

1954001 

3000 

1957000 

Summicron 

20 

50 

1962 

1957001 

1000 

1958000 

Elmarit 

28 

135 

1962 

1958001 

1000 

1959000 

Focotar 

45 

50 

1962 

1959001 

2000 

1961000 

Dygon 

20 

65 

1962 

1961001 

3000 

1964000 

Summicron 

20 

50 


82 






























































1962 

1964001 

1000 

1965000 

Elmar 

40 

135 

1962 

1965001 

1000 

1966000 

Elmarit-R 

28 

90 

1962 

1966001 

1000 

1967000 

IR-Summar 


40 

1962 

1967001 

100 

1967100 

Elmarit-R 

28 

135 

1962 

1967101 

1000 

1968100 

Super-Angulon 

40 

21 

1963 

1968101 

200 

1968300 

Dygon 

20 

9 

1963 

1968301 

1700 

1970000 

Dygon 

20 

36 

1963 

1970001 

500 

1970500 

Telyt 

40 

200 

1963 

1970501 

1500 

1972000 

Summicron 

20 

35 

1963 

1972001 

100 

1972100 

Elmarit-R 

28 

35 

1963 

1972101 

500 

1972600 

Telyt 

40 

200 

1963 

1972601 

1400 

1974000 

Dygon 

20 

36 

1963 

1974001 

1000 

1975000 

Focotar 

45 

50 

1963 

1975001 

1000 

1976000 

IR-Summar 


40 

1963 

1976001 

1000 

1977000 

Dygon 

20 

36 

1963 

1977001 

1000 

1978000 

IR-Summar 


40 

1963 

1978001 

750 

1978750 

V-Elmar 

45 

100 

1963 

1978751 

750 

1979500 

Focotar 

45 

60 

1963 

1979501 

1500 

1981000 

Projektion-Elmar 

28 

50 

1963 

1981001 

1000 

1982000 

Dygon 

20 

36 

1963 

1982001 

1000 

1983000 

IR-Summar 


40 

1963 

1983001 

900 

1983900 

Summicron 

20 

90 

1963 

1983901 

500 

1984400 

Elmarit 

28 

90 

1963 

1984401 

3600 

1988000 

Summicron 

20 

50 

1963 

1988001 

1000 

1989000 

IR-Summar 


40 

1963 

1989001 

2000 

1991000 

Elmar 

28 

50 

1963 

1991001 

2000 

1993000 

Focotar 

45 

50 

1963 

1993001 

900 

1993900 

Telyt 

48 

280 

1963 

1993901 

1100 

1995000 

IR-Summar 


40 

1963 

1995001 

500 

1995500 

Elmarit-R 

28 

35 

1963 

1995501 

400 

1995900 

Elmarit-R 

28 

135 

1963 

1995901 

100 

1996000 

Elmarit-R 

28 

135 

1963 

1996001 

3000 

1999000 

Summicron 

20 

35 

1963 

1999001 

998 

1999998 

Summicron-R 

20 

50 

1963 

1999999 

3 

2000001 

Summilux 

14 

50 

1963 

2000002 

999 

2001000 

Summicron-R 

20 

50 

1963 

2001001 

1000 

2002000 

Elmarit 

28 

90 

1963 

2002001 

2000 

2004000 

Summicron-R 

20 

50 

1963 

2004001 

2000 

2006000 

Dygon 

20 

36 

1963 

2006001 

1500 

2007500 

Summaron 

28 

35 

1963 

2007501 

1000 

2008500 

Elmar 

40 

135 

1963 

2008501 

1000 

2009500 

IR-Summar 


40 

1963 

2009501 

1500 

2011000 

Summicron 

20 

35 

1963 

2011001 

700 

2011700 

Elmarit 

28 

135 

1963 

2011701 

2000 

2013700 

Elmarit-R 

28 

90 

1963 

2013701 

2000 

2015700 

Dygon 

20 

36 

1964 

2015701 

1000 

2016700 

Elmar 

35 

65 

1964 

2016701 

1300 

2018000 

Projektion-Elmar 

28 

50 

1964 

2018001 

2000 

2020000 

Elmarit-R 

28 

135 


83 





























































1964 

2020001 

2000 

2022000 

Elmarit-R 

28 

35 

1964 

2022001 

1200 

2023200 

IR-Summar 


40 

1964 

2023201 

1800 

2025000 

Dygon 

20 

36 

1964 

2025001 

1000 

2026000 

Summicron 

20 

90 

1964 

2026001 

750 

2026750 

Focotar 

45 

60 

1964 

2026751 

750 

2027500 

V-Elmar 

45 

100 

1964 

2027501 

500 

2028000 

Super-Angulon 

40 

21 

1964 

2028001 

1000 

2029000 

Summilux 

14 

50 

1964 

2029001 

1000 

2030000 

Projektion-Elmar 

28 

50 

1964 

2030001 

1000 

2031000 

Focotar 

45 

50 

1964 

2031001 

2000 

2033000 

Summicron 

20 

50 

1964 

2033001 

1000 

2034000 

Summicron-R 

20 

50 

1964 

2034001 

1000 

2035000 

Elmarit-R 

28 

35 

1964 

2035001 

1000 

2036000 

Super-Angulon 

40 

21 

1964 

2036001 

1000 

2037000 

Summicron 

20 

50 

1964 

2037001 

1000 

2038000 

Projektion-Elmar 

28 

50 

1964 

2038001 

700 

2038700 

Elmarit 

28 

135 

1964 

2038701 

1000 

2039700 

Summicron-R 

20 

50 

1964 

2039701 

1000 

2040700 

Summilux 

14 

50 

1964 

2040701 

1000 

2041700 

Elmarit-R 

28 

135 

1964 

2041701 

1000 

2042700 

Elmarit-R 

28 

35 

1964 

2042701 

1300 

2044000 

Focotar 

45 

50 

1964 

2044001 

2000 

2046000 

Elmarit 

28 

90 

1964 

2046001 

1000 

2047000 

Tele-Elmar 

40 

135 

1964 

2047001 

1500 

2048500 

Summicron 

20 

35 

1964 

2048501 

1000 

2049500 

Summilux 

14 

50 

1964 

2049501 

1500 

2051000 

Summaron 

28 

35 

1964 

2051001 

1000 

2052000 

Elmarit-R 

28 

135 

1964 

2052001 

2000 

2054000 

Summicron 

20 

50 

1964 

2054001 

2000 

2056000 

Super-Angulon 

40 

21 

1964 

2056001 

1500 

2057500 

Super-Angulon-R 

40 

21 

1964 

2057501 

2000 

2059500 

Super-Angulon 

40 

21 

1964 

2059501 

1000 

2060500 

Focotar 

45 

50 

1964 

2060501 

1000 

2061500 

Summilux 

14 

35 

1964 

2061501 

2000 

2063500 

Elmarit 

28 

28 

1964 

2063501 

2000 

2065500 

Elmarit-R 

28 

35 

1964 

2065501 

1500 

2067000 

Summicron 

20 

35 

1964 

2067001 

1500 

2068500 

Elmar 

35 

65 

1964 

2068501 

1000 

2069500 

Summicron 

20 

90 

1964 

2069501 

2000 

2071500 

Tele-Elmarit 

28 

90 

1964 

2071501 

2000 

2073500 

Summilux 

14 

50 

1964 

2073501 

1000 

2074500 

Elmar 

28 

50 

1964 

2074501 

2500 

2077000 

Dygon 

20 

9 

1964 

2077001 

500 

2077500 

Telyt 

50 

400 

1965 

2077501 

1000 

2078500 

Elmarit-R 

28 

90 

1965 

2078501 

2000 

2080500 

Summicron-R 

20 

50 

1965 

2080501 

2000 

2082500 

Summaron 

28 

35 

1965 

2082501 

300 

2082800 

Tele-Elmarit 

28 

180 

1965 

2082801 

2000 

2084800 

Tele-Elmar 

40 

135 


84 






























































1965 

2084801 

4000 

2088800 

Elmarit 

28 

90 

1965 

2088801 

2000 

2090800 

Elmar 

40 

90 

1965 

2090801 

700 

2091500 

Focotar 

45 

50 

1965 

2091501 

2000 

2093500 

Summicron 

20 

50 

1965 

2093501 

1000 

2094500 

Elmarit-R 

28 

135 

1965 

2094501 

1000 

2095500 

Elmarit-R 

28 

90 

1965 

2095501 

2000 

2097500 

Summicron 

20 

50 

1965 

2097501 

400 

2097900 

Elmar 

40 

90 

1965 

2097901 

2000 

2099900 

Summicron 

20 

35 

1965 

2099901 

1000 

2100900 

Elmarit-R 

28 

35 

1965 

2100901 

2000 

2102900 

Summaron 

28 

35 

1965 

2102901 

1000 

2103900 

Summicron 

20 

35 

1965 

2103901 

1900 

2105800 

Focotar 

45 

50 

1965 

2105801 

1000 

2106800 

Tele-Elmar 

40 

135 

1965 

2106801 

2000 

2108800 

Summicron 

20 

50 

1965 

2108801 

2000 

2110800 

Elmarit-R 

28 

90 

1965 

2110801 

3000 

2113800 

Summicron-R 

20 

50 

1965 

2113801 

750 

2114550 

Focotar 

45 

60 

1965 

2114551 

3000 

2117550 

Summicron 

20 

50 

1965 

2117551 

1600 

2119150 

IR 


2,965 

1965 

2119151 

2000 

2121150 

Elmar 

28 

50 

1965 

2121151 

1500 

2122650 

Elmar 

35 

65 

1965 

2122651 

1000 

2123650 

Telyt 

48 

280 

1965 

2123651 

2000 

2125650 

Elmar 

40 

90 

1965 

2125651 

4300 

2129950 

Elmarit 

28 

90 

1965 

2129951 

2000 

2131950 

Elmarit-R 

28 

90 

1965 

2131951 

1000 

2132950 

Elmarit-R 

28 

135 

1965 

2132951 

2000 

2134950 

Summicron 

20 

35 

1965 

2134951 

2000 

2136950 

Summicron-R 

20 

50 

1965 

2136951 

3000 

2139950 

Elmarit-R 

28 

135 

1965 

2139951 

3000 

2142950 

Summicron 

20 

50 

1965 

2142951 

500 

2143450 

V-Elmar 

40 

100 

1965 

2143451 

2000 

2145450 

Tele-Elmar 

40 

135 

1965 

2145451 

2000 

2147450 

Summicron-R 

20 

50 

1965 

2147451 

1100 

2148550 

Tele-Elmarit 

28 

90 

1965 

2148551 

2000 

2150550 

Elmarit-R 

28 

90 

1965 

2150551 

1000 

2151550 

Summicron 

20 

90 

1965 

2151551 

1000 

2152550 

Elmarit 

28 

135 

1965 

2152551 

2000 

2154550 

Summaron 

28 

35 

1965 

2154551 

350 

2154900 

Elmarit-R 

28 

35 

1965 

2154901 

650 

2155550 

Elmarit-R 

28 

135 

1965 

2155551 

750 

2156300 

Focotar 

45 

50 

1966 

2156301 

700 

2157000 

Telyt 

40 

200 

1966 

2157001 

2000 

2159000 

Summicron-R 

20 

50 

1966 

2159001 

2000 

2161000 

Summicron 

20 

50 

1966 

2161001 

500 

2161500 

Elmarit-R 

28 

180 

1966 

2161501 

1000 

2162500 

Elmar 

28 

50 

1966 

2162501 

2000 

2164500 

IR 


2,965 

1966 

2164501 

2000 

2166500 

Summicron-R 

20 

50 


85 






























































1966 

2166501 

1200 

2167700 

Summilux 

14 

35 

1966 

2167701 

1000 

2168700 

Summicron 

20 

35 

1966 

2168701 

2000 

2170700 

Elmarit-R 

28 

35 

1966 

2170701 

1000 

2171700 

Elmarit-R 

28 

90 

1966 

2171701 

2000 

2173700 

Elmarit-R 

28 

135 

1966 

2173701 

2000 

2175700 

Summicron-R 

20 

50 

1966 

2175701 

1000 

2176700 

Telyt 

40 

200 

1966 

2176701 

200 

2176900 

Noctilux 

12 

50 

1966 

2176901 

2000 

2178900 

Elmarit-R 

28 

35 

1966 

2178901 

2000 

2180900 

Summicron-R 

20 

50 

1966 

2180901 

2000 

2182900 

Summicron 

20 

50 

1966 

2182901 

2000 

2184900 

IR 


2,965 

1966 

2184901 

2000 

2186900 

Elmarit-R 

28 

35 

1966 

2186901 

2000 

2188900 

Elmar 

28 

50 

1966 

2188901 

2000 

2190900 

Tele-Elmar 

40 

135 

1966 

2190901 

2000 

2192900 

Summicron-R 

20 

50 

1966 

2192901 

2000 

2194900 

Elmarit-R 

28 

135 

1966 

2194901 

2000 

2196900 

Summicron 

20 

35 

1966 

2196901 

1200 

2198100 

Elmarit 

28 

28 

1966 

2198101 

1000 

2199100 

Summilux 

14 

50 

1966 

2199101 

2000 

2201100 

Summicron-R 

20 

50 

1966 

2201101 

2000 

2203100 

Elmarit-R 

28 

35 

1966 

2203101 

1000 

2204100 

Summicron 

20 

90 

1966 

2204101 

2000 

2206100 

Summicron-R 

20 

50 

1966 

2206101 

2000 

2208100 

Tele-Elmar 

40 

135 

1966 

2208101 

2000 

2210100 

Elmarit-R 

28 

90 

1966 

2210101 

2000 

2212100 

IR 


2,965 

1966 

2212101 

200 

2212300 

Telyt 

56 

400 

1966 

2212301 

200 

2212500 

Telyt 

56 

560 

1966 

2212501 

500 

2213000 

Tele-Elmar 

40 

135 

1966 

2213001 

2000 

2215000 

Elmarit 

28 

90 

1966 

2215001 

200 

2215200 

Elmarit 

28 

90 

1966 

2215201 

1000 

2216200 

Tele-Elmarit 

28 

90 

1966 

2216201 

1000 

2217200 

Telyt 

48 

280 

1967 

2217201 

2000 

2219200 

Summaron 

28 

35 

1967 

2219201 

1000 

2220200 

Focotar 

45 

50 

1967 

2220201 

1000 

2221200 

Summilux 

14 

50 

1967 

2221201 

1000 

2222200 

Summilux 

14 

35 

1967 

2222201 

1000 

2223200 

Summicron 

20 

35 

1967 

2223201 

800 

2224000 

Elmarit 

28 

135 

1967 

2224001 

2000 

2226000 

Summicron-R 

20 

50 

1967 

2226001 

500 

2226500 

Elmarit-R 

28 

180 

1967 

2226501 

500 

2227000 

Telyt 

56 

400 

1967 

2227001 

1000 

2228000 

IR 


2,965 

1967 

2228001 

300 

2228300 

Telyt 

56 

560 

1967 

2228301 

1000 

2229300 

Summicron 

20 

50 

1967 

2229301 

500 

2229800 

V-Elmar 

40 

100 

1967 

2229801 

2000 

2231800 

Summicron-R 

20 

50 

1967 

2231801 

2000 

2233800 

Tele-Elmar 

40 

135 


86 



























































1967 

2233801 

2000 

2235800 

Summicron 

20 

50 

1967 

2235801 

700 

2236500 

IR 


2,965 

1967 

2236501 

500 

2237000 

Focotar 

45 

60 

1967 

2237001 

1000 

2238000 

Elmar 

28 

50 

1967 

2238001 

200 

2238200 

Elmar 

35 

65 

1967 

2238201 

800 

2239000 

IR 


2,965 

1967 

2239001 

1000 

2240000 

Telyt 

56 

200 

1967 

2240001 

1000 

2241000 

Summaron 

28 

35 

1967 

2241001 

1000 

2242000 

Focotar 

45 

50 

1967 

2242001 

50 

2242050 

Telyt 

68 

400 

1967 

2242051 

2000 

2244050 

Summicron-R 

20 

50 

1967 

2244051 

2000 

2246050 

Elmarit-R 

28 

135 

1967 

2246051 

1100 

2247150 

Summicron 

20 

90 

1967 

2247151 

500 

2247650 

Super-Angulon 

34 

21 

1967 

2247651 

250 

2247900 

Noctilux 

12 

50 

1967 

2247901 

2000 

2249900 

Elmarit-R 

28 

180 

1967 

2249901 

2000 

2251900 

IR 


2,965 

1967 

2251901 

500 

2252400 

Telyt 

56 

400 

1967 

2252401 

2000 

2254400 

Elmarit-R 

28 

35 

1968 

2254401 

1000 

2255400 

Noctilux 

12 

50 

1968 

2255401 

2000 

2257400 

Summicron-R 

20 

50 

1968 

2257401 

1000 

2258400 

Tele-Elmarit 

28 

90 

1968 

2258401 

500 

2258900 

Elmar 

35 

65 

1968 

2258901 

1000 

2259900 

Elmarit 

28 

135 

1968 

2259901 

600 

2260500 

Focotar 

45 

50 

1968 

2260501 

100 

2260600 

Telyt 

68 

400 

1968 

2260601 

150 

2260750 

V-Elmar 

40 

100 

1968 

2260751 

250 

2261000 

V-Elmar 

40 

100 

1968 

2261001 

1000 

2262000 

Telyt 

56 

560 

1968 

2262001 

2250 

2264250 

IR 


2,965 

1968 

2264251 

500 

2264750 

Focotar 

45 

60 

1968 

2264751 

500 

2265250 

Focotar 

45 

50 

1968 

2265251 

2000 

2267250 

Summicron-R 

20 

50 

1968 

2267251 

2000 

2269250 

Elmarit-R 

28 

90 

1968 

2269251 

1000 

2270250 

Summicron 

20 

50 

1968 

2270251 

4000 

2274250 

Summicron-R 

20 

50 

1968 

2274251 

2000 

2276250 

Summicron 

20 

35 

1968 

2276251 

2000 

2278250 

Elmarit-R 

28 

35 

1968 

2278251 

500 

2278750 

Focotar 

45 

50 

1968 

2278751 

1000 

2279750 

Summicron 

20 

50 

1968 

2279751 

50 

2279800 

Summaron 

56 

28 

1968 

2279801 

30 

2279830 

Super-Angulon-R 

34 

21 

1968 

2279831 

16 

2279846 

Telyt 

68 

400 

1968 

2279847 

4 

2279850 

Freigehalten 



1968 

2279851 

1000 

2280850 

Makro-Elmar-R 

40 

100 

1968 

2280851 

2500 

2283350 

Elmarit-R 

28 

180 

1968 

2283351 

600 

2283950 

Super-Angulon 

40 

21 

1968 

2283951 

500 

2284450 

Focotar 

45 

50 

1968 

2284451 

500 

2284950 

Focotar 

45 

60 


87 





























































1968 

2284951 

500 

2285450 

V-Elmar 

40 

100 

1968 

2285451 

1000 

2286450 

Summicron 

20 

35 

1968 

2286451 

1500 

2287950 

Tele-Elmarit 

28 

90 

1968 

2287951 

1000 

2288950 

Elmar 

35 

65 

1968 

2288951 

1000 

2289950 

Elmarit 

28 

135 

1968 

2289951 

1000 

2290950 

Summilux 

14 

35 

1968 

2290951 

1000 

2291950 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1968 

2291951 

100 

2292050 

Elmarit 

28 

90 

1968 

2292051 

750 

2292800 

Super-Angulon 

34 

21 

1968 

2292801 

1200 

2294000 

IR 


2,965 

1968 

2294001 

2350 

2296350 

Summicron 

20 

50 

1968 

2296351 

2000 

2298350 

Elmarit-R 

28 

135 

1968 

2298351 

600 

2298950 

Telyt 

48 

280 

1968 

2298951 

1000 

2299950 

Focotar 

45 

50 

1968 

2299951 

4000 

2303950 

Summicron-R 

20 

50 

1968 

2303951 

1200 

2305150 

Elmarit 

28 

90 

1968 

2305151 

2000 

2307150 

Elmarit-R 

28 

135 

1968 

2307151 

300 

2307450 

Summicron 

20 

50 

1968 

2307451 

300 

2307750 

Summicron 

20 

35 

1968 

2307751 

500 

2308250 

Telyt 

56 

400 

1968 

2308251 

1500 

2309750 

Summilux 

14 

50 

1968 

2309751 

3000 

2312750 

Summaron 

28 

35 

1969 

2312751 

2000 

2314750 

Summicron 

20 

35 

1969 

2314751 

50 

2314800 

Summicron 

20 

50 

1969 

2314801 

1200 

2316000 

Elmarit 

28 

28 

1969 

2316001 

2400 

2318400 

Summicron 

20 

35 

1969 

2318401 

600 

2319000 

Super-Angulon 

40 

21 

1969 

2319001 

1000 

2320000 

Focotar 

45 

50 

1969 

2320001 

300 

2320300 

IR 


2,965 

1969 

2320301 

4000 

2324300 

Summicron-R 

20 

50 

1969 

2324301 

2000 

2326300 

Elmarit 

28 

135 

1969 

2326301 

1500 

2327800 

Elmar 

28 

50 

1969 

2327801 

500 

2328300 

Super-Angulon 

34 

21 

1969 

2328301 

500 

2328800 

Focotar 

45 

60 

1969 

2328801 

2000 

2330800 

Summicron 

20 

35 

1969 

2330801 

2000 

2332800 

Summicron 

20 

50 

1969 

2332801 

1000 

2333800 

Summicron 

20 

90 

1969 

2333801 

2000 

2335800 

Elmarit-R 

28 

90 

1969 

2335801 

1000 

2336800 

Focotar 

45 

50 

1969 

2336801 

2000 

2338800 

Elmarit-R 

28 

35 

1969 

2338801 

2000 

2340800 

Summicron 

20 

50 

1969 

2340801 

1500 

2342300 

Telyt 

48 

280 

1969 

2342301 

3000 

2345300 

Tele-Elmarit 

28 

90 

1969 

2345301 

2000 

2347300 

Summilux 

14 

50 

1969 

2347301 

1000 

2348300 

Summilux 

14 

35 

1969 

2348301 

1000 

2349300 

Focotar 

45 

50 

1969 

2349301 

2000 

2351300 

Summicron 

20 

50 

1969 

2351301 

2000 

2353300 

Summicron-R 

20 

50 

1969 

2353301 

1000 

2354300 

Super-Angulon 

40 

21 


88 































































1969 

2354301 

2000 

2356300 

Elmarit-R 

28 

180 

1969 

2356301 

2000 

2358300 

Summicron 

20 

50 

1969 

2358301 

1700 

2360000 

Summicron-R 

20 

50 

1969 

2360001 

2000 

2362000 

Summicron-R 

20 

50 

1969 

2362001 

2000 

2364000 

Elmarit-R 

28 

135 

1969 

2364001 

2000 

2366000 

Elmarit-R 

28 

35 

1969 

2366001 

2000 

2368000 

Summicron-R 

20 

50 

1969 

2368001 

1000 

2369000 

Focotar 

45 

50 

1969 

2369001 

500 

2369500 

Focotar 

45 

60 

1969 

2369501 

500 

2370000 

V-Elmar 

40 

100 

1969 

2370001 

800 

2370800 

Telyt 

68 

400 

1969 

2370801 

1000 

2371800 

Summicron 

20 

90 

1969 

2371801 

500 

2372300 

Telyt 

40 

200 

1969 

2372301 

500 

2372800 

Super-Angulon 

34 

21 

1969 

2372801 

2000 

2374800 

Elmarit 

28 

90 

1969 

2374801 

100 

2374900 

Elmarit 

28 

90 

1969 

2374901 

2000 

2376900 

Elmarit-R 

28 

90 

1969 

2376901 

2000 

2378900 

Elmarit-R 

28 

135 

1969 

2378901 

1000 

2379900 

Elmar 

35 

65 

1969 

2379901 

800 

2380700 

Telyt 

68 

400 

1969 

2380701 

2000 

2382700 

Summicron-R 

20 

50 

1969 

2382701 

2000 

2384700 

Tele-Elmar 

40 

135 

1969 

2384701 

1000 

2385700 

Focotar 

45 

50 

1970 

2385701 

2000 

2387700 

Summicron 

20 

50 

1970 

2387701 

500 

2388200 

IR 


2,965 

1970 

2388201 

2000 

2390200 

Summicron-R 

20 

50 

1970 

2390201 

1000 

2391200 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1970 

2391201 

2200 

2393400 

Summilux 

14 

35 

1970 

2393401 

2000 

2395400 

Summicron 

20 

35 

1970 

2395401 

1000 

2396400 

Focotar 

45 

60 

1970 

2396401 

2000 

2398400 

Super-Angulon 

40 

21 

1970 

2398401 

1600 

2400000 

Elmarit-R 

28 

135 

1970 

2400001 

2000 

2402000 

Summicron-R 

20 

90 

1970 

2402001 

2000 

2404000 

Summicron-R 

20 

35 

1970 

2404001 

2000 

2406000 

Elmarit-R 

28 

135 

1970 

2406001 

1000 

2407000 

Telyt-R 

40 

250 

1970 

2407001 

2000 

2409000 

Summicron 

20 

50 

1970 

2409001 

2000 

2411000 

Elmarit-R 

28 

35 

1970 

2411001 

20 

2411020 

Elmarit-R 

28 

28 

1970 

2411021 

20 

2411040 

Summilux-R 

14 

50 

1970 

2411041 

20 

2411060 

Telyt 

68 

560 

1970 

2411061 

1 

2411061 

Telyt-S 

63 

800 

1970 

2411062 

35 

2411096 

Hektor 



1970 

2411097 

4 

2411100 

Telyt 

56 

560 

1970 

2411101 

2000 

2413100 

Summicron-R 

20 

50 

1970 

2413101 

500 

2413600 

Summicron 

20 

90 

1970 

2413601 

500 

2414100 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1970 

2414101 

2000 

2416100 

Elmarit-R 

28 

90 

1970 

2416101 

1100 

2417200 

Macro-Elmar-R 

40 

100 


89 






























































1970 

2417201 

500 

2417700 

Super-Angulon 

34 

21 

1970 

2417701 

500 

2418200 

V-Elmar 

40 

100 

1970 

2418201 

2000 

2420200 

Summilux 

14 

50 

1970 

2420201 

2000 

2422200 

Tele-Elmar 

40 

135 

1970 

2422201 

2000 

2424200 

Summicron-R 

20 

50 

1970 

2424201 

1500 

2425700 

Elmarit 

28 

135 

1970 

2425701 

500 

2426200 

Focotar 

45 

60 

1970 

2426201 

100 

2426300 

PA-Curtagon 

40 

35 

1970 

2426301 

2000 

2428300 

Elmarit 

28 

90 

1970 

2428301 

100 

2428400 

Elmarit 

28 

90 

1970 

2428401 

350 

2428750 

Elmarit 

28 

90 

1970 

2428751 

2000 

2430750 

Elmarit-R 

28 

35 

1970 

2430751 

2000 

2432750 

Summicron-R 

20 

50 

1970 

2432751 

2000 

2434750 

Summicron 

20 

50 

1970 

2434751 

1000 

2435750 

Telyt 

68 

400 

1970 

2435751 

2000 

2437750 

Summicron-R 

20 

50 

1970 

2437751 

250 

2438000 

Summicron-R 

20 

50 

1970 

2438001 

2000 

2440000 

Summicron 

20 

50 

1970 

2440001 

2000 

2442000 

Elmarit-R 

28 

28 

1970 

2442001 

2000 

2444000 

Elmarit-R 

28 

90 

1970 

2444001 

2000 

2446000 

Summicron 

20 

50 

1970 

2446001 

2000 

2448000 

Summicron 

20 

35 

1970 

2448001 

2000 

2450000 

Super-Angulon 

40 

21 

1970 

2450001 

2000 

2452000 

Elmarit-R 

28 

35 

1970 

2452001 

1500 

2453500 

PA-Curtagon 

40 

35 

1970 

2453501 

2000 

2455500 

Summicron 

20 

50 

1970 

2455501 

2000 

2457500 

Elmarit-R 

28 

180 

1970 

2457501 

1000 

2458500 

Elmar 

35 

65 

1970 

2458501 

1000 

2459500 

Tele-Elmar 

40 

135 

1970 

2459501 

1000 

2460500 

Elmarit 

28 

28 

1970 

2460501 

2000 

2462500 

Summicron 

20 

35 

1970 

2462501 

2000 

2464500 

Summicron-R 

20 

90 

1970 

2464501 

2000 

2466500 

Summicron-R 

20 

35 

1970 

2466501 

2000 

2468500 

Elmarit-R 

28 

135 

1971 

2468501 

2000 

2470500 

Elmarit-R 

28 

35 

1971 

2470501 

2000 

2472500 

Summilux-R 

14 

50 

1971 

2472501 

750 

2473250 

Elmar 

28 

50 

1971 

2473251 

500 

2473750 

Super-Angulon 

34 

21 

1971 

2473751 

850 

2474600 

IR 


2,965 

1971 

2474601 

400 

2475000 

V-Elmar 

40 

100 

1971 

2475001 

2000 

2477000 

Summilux-R 

14 

50 

1971 

2477001 

500 

2477500 

Focotar 

45 

60 

1971 

2477501 

200 

2477700 

V-Elmar 

40 

100 

1971 

2477701 

1000 

2478700 

Telyt 

68 

400 

1971 

2478701 

2000 

2480700 

Elmarit-R 

28 

28 

1971 

2480701 

400 

2481100 

IR-Summar 


40 

1971 

2481101 

1100 

2482200 

Tele-Elmar 

40 

135 

1971 

2482201 

1000 

2483200 

Telyt 

68 

560 

1971 

2483201 

2000 

2485200 

Summicron 

20 

35 


90 





























































1971 

2485201 

2000 

2487200 

Super-Angulon 

40 

21 

1971 

2487201 

2000 

2489200 

Summicron-R 

20 

50 

1971 

2489201 

2000 

2491200 

Tele-Elmarit 

28 

90 

1971 

2491201 

315 

2491515 

IR-Summar 


40 

1971 

2491516 

15 

2491530 

IR 


2,965 

1971 

2491531 

20 

2491550 

Freigehalten 



1971 

2491551 

500 

2492050 

PA-Curtagon 

40 

35 

1971 

2492051 

2000 

2494050 

Summilux-R 

14 

50 

1971 

2494051 

1000 

2495050 

Telyt-R 

40 

250 

1971 

2495051 

1050 

2496100 

Macro-Cinegon 

18 

10 

1971 

2496101 

1000 

2497100 

Telyt 

68 

560 

1971 

2497101 

1000 

2498100 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1971 

2498101 

1000 

2499100 

Elmarit-R 

28 

180 

1971 

2499101 

50 

2499150 

Summaron 

56 

28 

1971 

2499151 

500 

2499650 

PA-Curtagon 

40 

35 

1971 

2499651 

1000 

2500650 

Summicron 

20 

90 

1971 

2500651 

350 

2501000 

Telyt-S 

63 

800 

1971 

2501001 

2000 

2503000 

Summicron-R 

20 

50 

1971 

2503001 

100 

2503100 

Elmar 

28 

50 

1972 

2503101 

2000 

2505100 

Summilux 

14 

50 

1972 

2505101 

500 

2505600 

Elmar-C 

40 

90 

1972 

2505601 

2000 

2507600 

Summicron-R 

20 

90 

1972 

2507601 

2000 

2509600 

Summicron-C 

20 

40 

1972 

2509601 

2000 

2511600 

Elmarit-R 

28 

28 

1972 

2511601 

1000 

2512600 

Elmarit-R 

28 

180 

1972 

2512601 

500 

2513100 

Elmarit-C 

28 

40 

1972 

2513101 

500 

2513600 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1972 

2513601 

500 

2514100 

Freigehalten 



1972 

2514101 

1000 

2515100 

Telyt 

68 

400 

1972 

2515101 

400 

2515500 

V-Elmar 

40 

100 

1972 

2515501 

2050 

2517550 

Summilux-R 

14 

50 

1972 

2517551 

300 

2517850 

IR 


2,965 

1972 

2517851 

250 

2518100 

Elmarit-R 

28 

35 

1972 

2518101 

2000 

2520100 

Summicron 

20 

50 

1972 

2520101 

300 

2520400 

Tele-Elmarit 

28 

90 

1972 

2520401 

2000 

2522400 

Summicron-R 

20 

50 

1972 

2522401 

100 

2522500 

Summicron 

20 

50 

1972 

2522501 

300 

2522800 

Super-Angulon 

34 

21 

1972 

2522801 

1000 

2523800 

Elmarit 

28 

90 

1972 

2523801 

1000 

2524800 

Elmarit 

28 

28 

1972 

2524801 

1000 

2525800 

Telyt-R 

40 

250 

1972 

2525801 

1000 

2526800 

Macro-Cinegon 

18 

10 

1972 

2526801 

700 

2527500 

Focotar 

45 

60 

1972 

2527501 

2100 

2529600 

Summicron-R 

20 

50 

1972 

2529601 

2000 

2531600 

Elmarit-R 

28 

135 

1972 

2531601 

2250 

2533850 

Elmarit-R 

28 

28 

1972 

2533851 

2400 

2536250 

Summicron 

20 

50 

1972 

2536251 

2000 

2538250 

Elmarit-R 

28 

90 

1972 

2538251 

4000 

2542250 

Summicron 

20 

35 


91 






























































1972 

2542251 

250 

2542500 

V-Elmar 

40 

100 

1972 

2542501 

1000 

2543500 

Elmarit-R 

28 

180 

1972 

2543501 

1000 

2544500 

Elmarit-R 

28 

28 

1972 

2544501 

1200 

2545700 

Summicron-R 

20 

90 

1972 

2545701 

250 

2545950 

Summicron-R 

20 

35 

1972 

2545951 

1000 

2546950 

Telyt-R 

40 

250 

1972 

2546951 

600 

2547550 

Elmar-C 

40 

90 

1972 

2547551 

2000 

2549550 

Summilux 

14 

35 

1972 

2549551 

1000 

2550550 

Tele-Elmar 

40 

135 

1972 

2550551 

4000 

2554550 

Summicron-C 

20 

40 

1972 

2554551 

1000 

2555550 

Elmarit-R 

28 

35 

1972 

2555551 

1000 

2556550 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1973 

2556551 

1000 

2557550 

Noctilux 

12 

50 

1973 

2557551 

1000 

2558550 

Telyt 

68 

400 

1973 

2558551 

10000 

2568550 

Summicron-C 

20 

40 

1973 

2568551 

2000 

2570550 

Summilux 

14 

50 

1973 

2570551 

10000 

2580550 

Elmar-C 

40 

90 

1973 

2580551 

2000 

2582550 

Summicron-R 

20 

50 

1973 

2582551 

450 

2583000 

V-Elmar 

40 

100 

1973 

2583001 

500 

2583500 

Super-Angulon 

34 

21 

1973 

2583501 

2000 

2585500 

Summicron 

20 

50 

1973 

2585501 

3000 

2588500 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1973 

2588501 

2000 

2590500 

Summicron-R 

20 

50 

1973 

2590501 

10000 

2600500 

Summicron-C 

20 

40 

1973 

2600501 

500 

2601000 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1973 

2601001 

7500 

2608500 

Elmar-C 

40 

90 

1973 

2608501 

2000 

2610500 

Summicron 

20 

50 

1973 

2610501 

2500 

2613000 

Elmarit-R 

28 

135 

1973 

2613001 

100 

2613100 

Summicron-R 

20 

35 

1973 

2613101 

2000 

2615100 

Super-Angulon 

40 

21 

1973 

2615101 

2000 

2617100 

Summicron-R 

20 

35 

1973 

2617101 

1000 

2618100 

Elmar 

35 

65 

1973 

2618101 

2000 

2620100 

Summicron-R 

20 

35 

1973 

2620101 

1000 

2621100 

Elmarit-R 

28 

35 

1973 

2621101 

1000 

2622100 

Elmarit-R 

28 

135 

1973 

2622101 

500 

2622600 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1973 

2622601 

500 

2623100 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1973 

2623101 

500 

2623600 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1973 

2623601 

1000 

2624600 

Summicron-M 

20 

90 

1973 

2624601 

1000 

2625600 

Summilux 

14 

50 

1973 

2625601 

1000 

2626600 

Summilux 

14 

35 

1973 

2626601 

450 

2627050 

IR 


2,965 

1973 

2627051 

1000 

2628050 

Summicron-R 

20 

90 

1973 

2628051 

1550 

2629600 

Summilux 

14 

50 

1973 

2629601 

1000 

2630600 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1973 

2630601 

10000 

2640600 

Summicron-C 

20 

40 

1973 

2640601 

10000 

2650600 

Elmar-C 

40 

90 

1973 

2650601 

2000 

2652600 

Summicron-R 

20 

50 

1973 

2652601 

2000 

2654600 

Tele-Elmar 

40 

135 


92 






























































1973 

2654601 

400 

2655000 

V-Elmar 

40 

100 

1973 

2655001 

900 

2655900 

Macro-Cinegon 

18 

10 

1973 

2655901 

1000 

2656900 

Elmarit-M 

28 

135 

1973 

2656901 

50 

2656950 

Summicron 

20 

50 

1973 

2656951 

2500 

2659450 

Tele-Elmarit 

28 

90 

1973 

2659451 

1000 

2660450 

Summicron-M 

20 

90 

1973 

2660451 

1000 

2661450 

Telyt-R 

40 

250 

1973 

2661451 

2000 

2663450 

Summicron-M 

20 

35 

1974 

2663451 

2000 

2665450 

Elmarit-R 

28 

135 

1974 

2665451 

2000 

2667450 

Summicron-R 

20 

50 

1974 

2667451 

2000 

2669450 

Elmarit-R 

28 

35 

1974 

2669451 

2000 

2671450 

Elmarit-R 

28 

28 

1974 

2671451 

1250 

2672700 

Focotar-2 

45 

50 

1974 

2672701 

500 

2673200 

Super-Angulon 

34 

21 

1974 

2673201 

1000 

2674200 

Elmarit-R 

28 

180 

1974 

2674201 

500 

2674700 

Focotar 

45 

60 

1974 

2674701 

5000 

2679700 

Summicron-C 

20 

40 

1974 

2679701 

1000 

2680700 

Summilux 

14 

35 

1974 

2680701 

500 

2681200 

Elmar-C 

40 

90 

1974 

2681201 

500 

2681700 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1974 

2681701 

100 

2681800 

IR 



1974 

2681801 

1000 

2682800 

Elmarit-M 

28 

135 

1974 

2682801 

200 

2683000 

Fisheye-Elmarit-R 

28 

16 

1974 

2683001 

10000 

2693000 

Elmar-C 

40 

90 

1974 

2693001 

1000 

2694000 

Summicron-R 

20 

35 

1974 

2694001 

500 

2694500 

Telyt-R 

40 

250 

1974 

2694501 

1000 

2695500 

Telyt-R 

40 

250 

1974 

2695501 

2000 

2697500 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1974 

2697501 

1000 

2698500 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1974 

2698501 

100 

2698600 

Summicron 

20 

50 

1974 

2698601 

1000 

2699600 

Elmarit-R 

28 

180 

1974 

2699601 

1000 

2700600 

Focotar-2 

45 

50 

1974 

2700601 

3000 

2703600 

Summicron-R 

20 

50 

1974 

2703601 

200 

2703800 

Vario-Elmar-R 

45 

80-200 

1974 

2703801 

5000 

2708800 

Summicron-C 

20 

40 

1974 

2708801 

1000 

2709800 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1974 

2709801 

1500 

2711300 

Elmar-C 

40 

90 

1974 

2711301 

50 

2711350 

Focotar-2 

56 

100 

1974 

2711351 

2000 

2713350 

Summicron-M 

20 

35 

1974 

2713351 

500 

2713850 

Summicron-R 

20 

35 

1974 

2713851 

150 

2714000 

Telyt 

48 

280 

1974 

2714001 

1000 

2715000 

Summicron-R 

20 

90 

1974 

2715001 

3000 

2718000 

Summicron-R 

20 

50 

1974 

2718001 

150 

2718150 

Vario-Elmar-R 

45 

80-200 

1974 

2718151 

500 

2718650 

Elmarit-R 

28 

24 

1974 

2718651 

2350 

2721000 

Summicron-C 

20 

40 

1974 

2721001 

320 

2721320 

Elmarit 

28 

90 

1974 

2721321 

500 

2721820 

Elmar-C 

40 

90 

1974 

2721821 

800 

2722620 

Summilux 

14 

35 


93 






























































1974 

2722621 

2000 

2724620 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1974 

2724621 

300 

2724920 

V-Elmar 

40 

100 

1974 

2724921 

2000 

2726920 

Elmarit-R 

28 

28 

1974 

2726921 

2000 

2728920 

Tele-Elmarit 

28 

135 

1974 

2728921 

500 

2729420 

Summicron-R 

20 

35 

1974 

2729421 

2000 

2731420 

Elmarit-R 

28 

135 

1974 

2731421 

500 

2731920 

Summicron-R 

20 

35 

1974 

2731921 

1 

2731921 

Summicron 

20 

90 

1975 

2731922 

29 

2731950 

Summicron 

20 

50 

1975 

2731951 

2000 

2733950 

Elmar-C 

40 

90 

1975 

2733951 

1000 

2734950 

Elmarit 

28 

28 

1975 

2734951 

1000 

2735950 

Elmarit-R 

28 

90 

1975 

2735951 

1000 

2736950 

Elmarit-R 

28 

19 

1975 

2736951 

1500 

2738450 

Elmar-C 

40 

90 

1975 

2738451 

150 

2738600 

Focotar-2 

56 

100 

1975 

2738601 

1000 

2739600 

Focotar-2 

45 

50 

1975 

2739601 

30 

2739630 

IR 



1975 

2739631 

2000 

2741630 

Summicron 

20 

35 

1975 

2741631 

6000 

2747630 

Summicron-C 

20 

40 

1975 

2747631 

500 

2748130 

Focotar 

45 

60 

1975 

2748131 

500 

2748630 

Summicron-R 

20 

90 

1975 

2748631 

1000 

2749630 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1975 

2749631 

1000 

2750630 

Noctilux 

10 

50 

1975 

2750631 

120 

2750750 

Summicron-M 

20 

35 

1975 

2750751 

300 

2751050 

Super-Angulon 

34 

21 

1975 

2751051 

1000 

2752050 

Summicron 

20 

90 

1975 

2752051 

1000 

2753050 

Vario-Elmar-R 

45 

80-200 

1975 

2753051 

1000 

2754050 

Elmarit-R 

28 

180 

1975 

2754051 

1000 

2755050 

Focotar-2 

45 

50 

1975 

2755051 

300 

2755350 

Fisheye-Elmarit-R 

28 

16 

1975 

2755351 

1000 

2756350 

Tele-Elmar 

40 

135 

1975 

2756351 

1000 

2757350 

Summicron 

20 

50 

1975 

2757351 

300 

2757650 

Focotar-2 

56 

100 

1975 

2757651 

250 

2757900 

Telyt 

48 

280 

1975 

2757901 

250 

2758150 

Elmarit 

28 

28 

1975 

2758151 

2000 

2760150 

Summicron-R 

20 

50 

1975 

2760151 

1000 

2761150 

Summicron-R 

20 

90 

1976 

2761151 

2000 

2763150 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1976 

2763151 

350 

2763500 

V-Elmar 

40 

100 

1976 

2763501 

3000 

2766500 

Elmar-C 

40 

90 

1976 

2766501 

1500 

2768000 

Elmarit-R 

28 

24 

1976 

2768001 

500 

2768500 

Elmarit 

28 

28 

1976 

2768501 

400 

2768900 

Summilux 

14 

35 

1976 

2768901 

300 

2769200 

Fisheye-Elmarit-R 

28 

16 

1976 

2769201 

1000 

2770200 

Elmarit-R 

28 

19 

1976 

2770201 

1000 

2771200 

Summicron-M 

20 

90 

1976 

2771201 

2000 

2773200 

Elmarit 

28 

135 

1976 

2773201 

650 

2773850 

Vario-Elmar-R 

45 

80-200 

1976 

2773851 

2000 

2775850 

Summicron 

20 

35 


94 






























































1976 

2775851 

500 

2776350 

Elmarit-R 

28 

135 

1976 

2776351 

100 

2776450 

Focotar-2 

56 

100 

1976 

2776451 

1000 

2777450 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1976 

2777451 

200 

2777650 

Focotar-2 

56 

100 

1976 

2777651 

4000 

2781650 

Summicron-R 

20 

50 

1976 

2781651 

1000 

2782650 

Summicron-R 

20 

90 

1976 

2782651 

500 

2783150 

Telyt-R 

40 

250 

1976 

2783151 

200 

2783350 

Summicron-R 

20 

35 

1976 

2783351 

300 

2783650 

Super-Angulon 

34 

21 

1976 

2783651 

2000 

2785650 

Elmarit-R 

28 

28 

1976 

2785651 

500 

2786150 

Elmar-R 

40 

180 

1976 

2786151 

500 

2786650 

Focotar 

45 

60 

1976 

2786651 

2000 

2788650 

Elmarit-R 

28 

35 

1976 

2788651 

1000 

2789650 

Elmarit-M 

28 

135 

1976 

2789651 

1500 

2791150 

Vario-Elmar-R 

45 

80-200 

1976 

2791151 

500 

2791650 

Summicron-R 

20 

35 

1976 

2791651 

1000 

2792650 

Summicron-M 

20 

90 

1976 

2792651 

2000 

2794650 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1976 

2794651 

1500 

2796150 

Summicron 

20 

50 

1976 

2796151 

2000 

2798150 

Elmarit-R 

28 

135 

1976 

2798151 

2000 

2800150 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1976 

2800151 

250 

2800400 

Focotar-2 

56 

100 

1976 

2800401 

1000 

2801400 

Summicron-R 

20 

50 

1976 

2801401 

1000 

2802400 

Focotar-2 

45 

50 

1976 

2802401 

1000 

2803400 

Summilux 

14 

35 

1976 

2803401 

2000 

2805400 

Elmarit-R 

28 

28 

1976 

2805401 

2000 

2807400 

Summilux-R 

14 

50 

1976 

2807401 

2000 

2809400 

Elmarit-R 

28 

90 

1977 

2809401 

2000 

2811400 

Elmarit-R 

28 

135 

1977 

2811401 

2000 

2813400 

Summicron-R 

20 

90 

1977 

2813401 

1500 

2814900 

Summicron 

20 

35 

1977 

2814901 

1000 

2815900 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1977 

2815901 

200 

2816100 

Telyt 

48 

280 

1977 

2816101 

250 

2816350 

PA-Curtagon 

40 

35 

1977 

2816351 

500 

2816850 

Summicron-R 

20 

50 

1977 

2816851 

500 

2817350 

Fisheye-Elmarit-R 

28 

16 

1977 

2817351 

2000 

2819350 

Elmar-R 

40 

180 

1977 

2819351 

1000 

2820350 

Summicron-R 

20 

35 

1977 

2820351 

1000 

2821350 

Super-Angulon 

40 

21 

1977 

2821351 

1000 

2822350 

Summilux 

14 

50 

1977 

2822351 

4000 

2826350 

Summicron-M 

20 

50 

1977 

2826351 

1000 

2827350 

Summicron 

20 

35 

1977 

2827351 

2000 

2829350 

Elmarit-R 

28 

28 

1977 

2829351 

2000 

2831350 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1977 

2831351 

1000 

2832350 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1977 

2832351 

2000 

2834350 

Elmarit-R 

28 

24 

1977 

2834351 

450 

2834800 

Super-Angulon 

34 

21 

1977 

2834801 

4000 

2838800 

Summicron-R 

20 

50 

1977 

2838801 

1000 

2839800 

Elmarit-R 

28 

180 


95 






























































1977 

2839801 

1000 

2840800 

Summicron-R 

20 

90 

1977 

2840801 

250 

2841050 

Focotar-2 

56 

100 

1977 

2841051 

1000 

2842050 

Telyt 

68 

400 

1977 

2842051 

1000 

2843050 

Vario-Elmar-R 

45 

80-200 

1977 

2843051 

2000 

2845050 

Elmarit-R 

28 

135 

1977 

2845051 

2000 

2847050 

Summilux-R 

14 

50 

1977 

2847051 

1000 

2848050 

Focotar-2 

45 

50 

1977 

2848051 

1000 

2849050 

Summilux 

14 

50 

1977 

2849051 

500 

2849550 

Telyt 

68 

560 

1977 

2849551 

500 

2850050 

Elmarit-M 

28 

135 

1977 

2850051 

500 

2850550 

Telyt-R 

40 

250 

1977 

2850551 

1000 

2851550 

Focotar-2 

45 

50 

1977 

2851551 

300 

2851850 

Focotar-2 

45 

50 

1977 

2851851 

2000 

2853850 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1977 

2853851 

1000 

2854850 

Noctilux 

10 

50 

1977 

2854851 

2000 

2856850 

Elmarit-R 

28 

35 

1977 

2856851 

500 

2857350 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1977 

2857351 

250 

2857600 

Focotar-2 

56 

100 

1977 

2857601 

1000 

2858600 

Vario-Elmar-R 

45 

80-200 

1977 

2858601 

1000 

2859600 

Elmar-C 

40 

90 

1977 

2859601 

1000 

2860600 

Summicron-R 

20 

35 

1977 

2860601 

200 

2860800 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1977 

2860801 

500 

2861300 

Elmar 

35 

65 

1977 

2861301 

1000 

2862300 

Elmar-R 

40 

180 

1977 

2862301 

500 

2862800 

Telyt 

68 

400 

1977 

2862801 

4000 

2866800 

Summicron-R 

20 

50 

1977 

2866801 

1000 

2867800 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1977 

2867801 

1000 

2868800 

Telyt-R 

40 

250 

1977 

2868801 

1000 

2869800 

Elmarit-R 

28 

19 

1977 

2869801 

200 

2870000 

Focotar 

45 

60 

1977 

2870001 

600 

2870600 

Summilux 

14 

35 

1977 

2870601 

1000 

2871600 

Summicron 

20 

35 

1977 

2871601 

1000 

2872600 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1977 

2872601 

500 

2873100 

Elmarit 

28 

135 

1977 

2873101 

1000 

2874100 

Summicron-R 

20 

90 

1977 

2874101 

100 

2874200 

Telyt 

40 

200 

1977 

2874201 

2000 

2876200 

Elmarit-R 

28 

28 

1977 

2876201 

4000 

2880200 

Summicron-R 

20 

50 

1977 

2880201 

400 

2880600 

Elmarit 

28 

28 

1978 

2880601 

1000 

2881600 

Summicron-R 

20 

90 

1978 

2881601 

100 

2881700 

Telyt 

40 

200 

1978 

2881701 

2000 

2883700 

Elmar-R 

40 

180 

1978 

2883701 

2000 

2885700 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1978 

2885701 

700 

2886400 

Elmarit 

28 

28 

1978 

2886401 

600 

2887000 

Elmarit-R 

28 

135 

1978 

2887001 

150 

2887150 

Summicron 

20 

50 

1978 

2887151 

2000 

2889150 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1978 

2889151 

250 

2889400 

PA-Curtagon 

40 

35 

1978 

2889401 

4000 

2893400 

Summicron-R 

20 

50 


96 






























































1978 

2893401 

2000 

2895400 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1978 

2895401 

2000 

2897400 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1978 

2897401 

2000 

2899400 

Focotar 

28 

40 

1978 

2899401 

400 

2899800 

Summilux 

14 

35 

1978 

2899801 

3000 

2902800 

Summilux-R 

14 

50 

1978 

2902801 

2000 

2904800 

Summicron-R 

20 

35 

1978 

2904801 

2000 

2906800 

Elmarit-R 

28 

24 

1978 

2906801 

1000 

2907800 

Tele-Elmar 

40 

135 

1978 

2907801 

300 

2908100 

Fisheye-Elmarit-R 

28 

16 

1978 

2908101 

1000 

2909100 

Elmarit-R 

28 

90 

1978 

2909101 

4000 

2913100 

Summicron-M 

20 

50 

1978 

2913101 

500 

2913600 

Elmarit-R 

28 

180 

1978 

2913601 

200 

2913800 

Focotar 

45 

60 

1978 

2913801 

1000 

2914800 

Noctilux 

10 

50 

1978 

2914801 

1000 

2915800 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1978 

2915801 

1000 

2916800 

Summicron-M 

20 

50 

1978 

2916801 

200 

2917000 

Elmar-C 

40 

90 

1978 

2917001 

150 

2917150 

Super-Angulon-R 

40 

21 

1978 

2917151 

1250 

2918400 

Focotar 

28 

40 

1978 

2918401 

500 

2918900 

Super-Angulon-R 

40 

21 

1978 

2918901 

1000 

2919900 

Noctilux 

10 

50 

1978 

2919901 

2000 

2921900 

Elmarit-R 

28 

28 

1978 

2921901 

1000 

2922900 

Elmar-R 

40 

180 

1978 

2922901 

4000 

2926900 

Summicron-M 

20 

50 

1978 

2926901 

2000 

2928900 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1978 

2928901 

1000 

2929900 

Elmarit-R 

28 

35 

1978 

2929901 

1100 

2931000 

Elmarit-R 

28 

90 

1978 

2931001 

100 

2931100 

PA-Curtagon 

40 

35 

1978 

2931101 

2000 

2933100 

Summilux-R 

14 

50 

1978 

2933101 

250 

2933350 

Telyt 

68 

400 

1978 

2933351 

150 

2933500 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1978 

2933501 

200 

2933700 

Telyt-R 

48 

280 

1978 

2933701 

2000 

2935700 

Elmar-R 

40 

180 

1978 

2935701 

2000 

2937700 

Summicron-R 

20 

35 

1978 

2937701 

2000 

2939700 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1978 

2939701 

1000 

2940700 

Elmarit-R 

28 

180 

1978 

2940701 

1000 

2941700 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1978 

2941701 

4000 

2945700 

Summicron-R 

20 

50 

1978 

2945701 

1500 

2947200 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1978 

2947201 

3000 

2950200 

Summicron-M 

20 

90 

1978 

2950201 

2000 

2952200 

Focotar 

28 

40 

1978 

2952201 

300 

2952500 

Elmar 

35 

65 

1978 

2952501 

2000 

2954500 

Summilux-R 

14 

50 

1978 

2954501 

1000 

2955500 

Elmarit-R 

28 

19 

1978 

2955501 

4000 

2959500 

Summicron-R 

20 

50 

1978 

2959501 

2000 

2961500 

Elmarit-R 

28 

35 

1978 

2961501 

2000 

2963500 

Elmarit-R 

28 

28 

1978 

2963501 

3500 

2967000 

Elmarit-R 

28 

135 

1978 

2967001 

250 

2967250 

Focotar-2 

56 

100 


97 






























































1979 

2967251 

2000 

2969250 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1979 

2969251 

4000 

2973250 

Summicron-R 

20 

50 

1979 

2973251 

1000 

2974250 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1979 

2974251 

2000 

2976250 

Summicron-M 

20 

35 

1979 

2976251 

500 

2976750 

Telyt 

68 

560 

1979 

2976751 

500 

2977250 

Telyt-R 

40 

250 

1979 

2977251 

300 

2977550 

PA-Curtagon 

40 

35 

1979 

2977551 

1000 

2978550 

Elmarit-R 

28 

28 

1979 

2978551 

1000 

2979550 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1979 

2979551 

1000 

2980550 

Elmarit-R 

28 

35 

1979 

2980551 

450 

2981000 

Summilux 

14 

50 

1979 

2981001 

1000 

2982000 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1979 

2982001 

100 

2982100 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1979 

2982101 

500 

2982600 

Elmarit-R 

28 

90 

1979 

2982601 

500 

2983100 

Super-Angulon 

40 

21 

1979 

2983101 

500 

2983600 

Summicron-R 

20 

35 

1979 

2983601 

500 

2984100 

Elmarit-R 

28 

180 

1979 

2984101 

1000 

2985100 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1979 

2985101 

2000 

2987100 

Summicron-M 

20 

50 

1979 

2987101 

1000 

2988100 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1979 

2988101 

1000 

2989100 

Elmarit-R 

28 

90 

1979 

2989101 

1000 

2990100 

Elmar-R 

40 

180 

1979 

2990101 

200 

2990300 

Focotar 

45 

60 

1979 

2990301 

850 

2991150 

Fisheye-Elmarit-R 

28 

16 

1979 

2991151 

50 

2991200 

Telyt-R 

48 

350 

1979 

2991201 

500 

2991700 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1979 

2991701 

1000 

2992700 

Summilux-M 

14 

50 

1979 

2992701 

1000 

2993700 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1979 

2993701 

1000 

2994700 

Elmarit-M 

28 

21 

1979 

2994701 

2000 

2996700 

Elmarit-R 

28 

28 

1979 

2996701 

300 

2997000 

Summicron-R 

20 

35 

1979 

2997001 

1000 

2998000 

Elmarit-M 

28 

135 

1979 

2998001 

1500 

2999500 

Focotar 

28 

40 

1979 

2999501 

498 

2999998 

Elmarit-R 

28 

180 

1979 

2999999 

3 

3000001 

Summilux-R 

14 

50 

1979 

3000002 

99 

3000100 

Freigehalten 



1979 

3000101 

2000 

3002100 

Focotar 

28 

40 

1979 

3002101 

1000 

3003100 

Summicron-R 

20 

35 

1979 

3003101 

1000 

3004100 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1979 

3004101 

750 

3004850 

Super-Elmar-R 

35 

15 

1979 

3004851 

2000 

3006850 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1979 

3006851 

300 

3007150 

PA-Curtagon 

40 

35 

1979 

3007151 

2000 

3009150 

Elmarit-R 

28 

24 

1979 

3009151 

500 

3009650 

Fisheye-Elmarit-R 

28 

16 

1979 

3009651 

4000 

3013650 

Summicron-R 

20 

50 

1980 

3013651 

2000 

3015650 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1980 

3015651 

2000 

3017650 

Elmarit-R 

28 

28 

1980 

3017651 

100 

3017750 

Telyt 

40 

200 

1980 

3017751 

2000 

3019750 

Summicron-M 

20 

35 


98 






























































1980 

3019751 

3000 

3022750 

Summicron-M 

20 

50 

1980 

3022751 

2000 

3024750 

Focotar 

28 

40 

1980 

3024751 

2050 

3026800 

Focotar 

28 

40 

1980 

3026801 

1000 

3027800 

Elmarit-R 

28 

35 

1980 

3027801 

2000 

3029800 

Elmarit-R 

28 

135 

1980 

3029801 

2000 

3031800 

Summicron-R 

20 

90 

1980 

3031801 

1000 

3032800 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1980 

3032801 

1100 

3033900 

Summilux-R 

14 

50 

1980 

3033901 

500 

3034400 

Summilux 

14 

50 

1980 

3034401 

1000 

3035400 

Summicron-R 

20 

35 

1980 

3035401 

2000 

3037400 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1980 

3037401 

1000 

3038400 

Elmarit-M 

28 

28 

1980 

3038401 

1600 

3040000 

Elmarit-R 

28 

28 

1980 

3040001 

1000 

3041000 

Elmarit-R 

28 

19 

1980 

3041001 

1000 

3042000 

Elmarit-M 

28 

28 

1980 

3042001 

600 

3042600 

Focotar 

45 

60 

1980 

3042601 

1500 

3044100 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1980 

3044101 

1000 

3045100 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1980 

3045101 

1500 

3046600 

Elmarit-R 

28 

135 

1980 

3046601 

2000 

3048600 

Summicron-R 

20 

90 

1980 

3048601 

1000 

3049600 

Elmarit-R 

28 

35 

1980 

3049601 

1000 

3050600 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1980 

3050601 

500 

3051100 

Telyt-R 

40 

250 

1980 

3051101 

500 

3051600 

Summilux-M 

14 

35 

1980 

3051601 

1000 

3052600 

Extender-M 1,5 



1980 

3052601 

1000 

3053600 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1980 

3053601 

400 

3054000 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1980 

3054001 

600 

3054600 

Freigehalten 



1980 

3054601 

2000 

3056600 

Summilux-R 

14 

80 

1980 

3056601 

2000 

3058600 

Focotar 

28 

40 

1980 

3058601 

1000 

3059600 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1980 

3059601 

200 

3059800 

Telyt 

48 

280 

1980 

3059801 

1500 

3061300 

Summicron-R 

20 

90 

1980 

3061301 

2000 

3063300 

Summicron-M 

20 

35 

1980 

3063301 

1000 

3064300 

Summilux-M 

14 

75 

1980 

3064301 

1000 

3065300 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1980 

3065301 

500 

3065800 

Focotar-2 

56 

100 

1980 

3065801 

1000 

3066800 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1980 

3066801 

500 

3067300 

Telyt-R 

68 

400 

1980 

3067301 

1000 

3068300 

MR-Telyt-R 

80 

500 

1980 

3068301 

1000 

3069300 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1980 

3069301 

1500 

3070800 

Summicron-R 

20 

35 

1980 

3070801 

1000 

3071800 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1980 

3071801 

1000 

3072800 

Elmarit-R 

28 

24 

1980 

3072801 

1000 

3073800 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1980 

3073801 

2000 

3075800 

Summicron-R 

20 

90 

1980 

3075801 

500 

3076300 

Telyt-R 

40 

250 

1980 

3076301 

500 

3076800 

Summilux-M 

14 

50 

1980 

3076801 

1000 

3077800 

Summilux-R 

14 

50 


99 






























































1980 

3077801 

1000 

3078800 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1980 

3078801 

2200 

3081000 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1980 

3081001 

1000 

3082000 

Summilux-M 

14 

35 

1980 

3082001 

2000 

3084000 

Summicron-M 

20 

50 

1980 

3084001 

500 

3084500 

Super-Angulon-R 

40 

21 

1980 

3084501 

450 

3084950 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1980 

3084951 

2050 

3087000 

Elmarit-R 

28 

28 

1981 

3087001 

1000 

3088000 

Summicron-R 

20 

35 

1981 

3088001 

1000 

3089000 

Elmarit-R 

28 

90 

1981 

3089001 

4000 

3093000 

Summicron-R 

20 

50 

1981 

3093001 

1500 

3094500 

Elmarit-R 

28 

28 

1981 

3094501 

1000 

3095500 

Elmarit-R 

28 

19 

1981 

3095501 

1000 

3096500 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1981 

3096501 

2000 

3098500 

Summicron-R 

20 

50 

1981 

3098501 

3000 

3101500 

Summicron-M 

20 

50 

1981 

3101501 

1000 

3102500 

Elmarit-R 

28 

24 

1981 

3102501 

1500 

3104000 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1981 

3104001 

1000 

3105000 

Elmarit-R 

28 

135 

1981 

3105001 

500 

3105500 

Super-Angulon 

40 

21 

1981 

3105501 

2000 

3107500 

Elmarit-R 

28 

135 

1981 

3107501 

1000 

3108500 

Elmarit-R 

28 

35 

1981 

3108501 

500 

3109000 

Telyt-R 

40 

250 

1981 

3109001 

5000 

3114000 

Summicron-R 

20 

50 

1981 

3114001 

700 

3114700 

Noctilux 

10 

50 

1981 

3114701 

1000 

3115700 

Summilux-R 

14 

50 

1981 

3115701 

1000 

3116700 

Summicron-M 

20 

35 

1981 

3116701 

300 

3117000 

PA-Curtagon 

40 

35 

1981 

3117001 

1000 

3118000 

Extender-SL 2x 



1981 

3118001 

1000 

3119000 

Summicron-R 

20 

90 

1981 

3119001 

1000 

3120000 

Extender-R 2x 



1981 

3120001 

500 

3120500 

Super-Angulon-R 

40 

21 

1981 

3120501 

2000 

3122500 

Gewindering 



1981 

3122501 

2000 

3124500 

Gewindering 



1981 

3124501 

1000 

3125500 

Summicron-R 

20 

35 

1981 

3125501 

1000 

3126500 

Extender-R 2x 



1981 

3126501 

500 

3127000 

Elmarit-R 

28 

180 

1981 

3127001 

1000 

3128000 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1981 

3128001 

500 

3128500 

Focotar-2 

56 

100 

1981 

3128501 

1000 

3129500 

Extender-R 2x 



1981 

3129501 

4000 

3133500 

Summicron-R 

20 

90 

1981 

3133501 

500 

3134000 

Summilux-R 

14 

80 

1981 

3134001 

500 

3134500 

Elmarit-R 

28 

180 

1981 

3134501 

500 

3135000 

Telyt 

68 

560 

1981 

3135001 

1800 

3136800 

Elmarit-R 

28 

135 

1981 

3136801 

2000 

3138800 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1981 

3138801 

500 

3139300 

MR-Telyt-R 

80 

500 

1981 

3139301 

1000 

3140300 

Summilux-M 

14 

35 

1981 

3140301 

700 

3141000 

Super-Angulon-R 

40 

21 

1981 

3141001 

1000 

3142000 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 


100 





























































1981 

3142001 

2000 

3144000 

Extender-R 2x 



1981 

3144001 

500 

3144500 

Elmarit-R 

28 

180 

1981 

3144501 

1000 

3145500 

Telyt-R 

48 

350 

1981 

3145501 

1000 

3146500 

Summicron-M 

20 

35 

1981 

3146501 

2000 

3148500 

Elmarit-R 

28 

135 

1981 

3148501 

2000 

3150500 

Extender-R 2x 



1981 

3150501 

1000 

3151500 

Summilux-M 

14 

75 

1981 

3151501 

1000 

3152500 

Summilux-R 

14 

80 

1981 

3152501 

1000 

3153500 

Elmarit-R 

28 

24 

1981 

3153501 

1000 

3154500 

Noctilux 

10 

50 

1981 

3154501 

1000 

3155500 

Elmarit-M 

28 

28 

1981 

3155501 

1000 

3156500 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1981 

3156501 

2000 

3158500 

Summilux 

14 

50 

1981 

3158501 

2000 

3160500 

Super-Angulon-R 

40 

21 

1982 

3160501 

500 

3161000 

MR-Telyt-R 

80 

500 

1982 

3161001 

2000 

3163000 

Summicron-R 

20 

50 

1982 

3163001 

1000 

3164000 

Summicron-M 

20 

90 

1982 

3164001 

1000 

3165000 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1982 

3165001 

1000 

3166000 

Summicron-M 

20 

35 

1982 

3166001 

2000 

3168000 

Summicron-M 

20 

50 

1982 

3168001 

1000 

3169000 

Elmarit-M 

28 

28 

1982 

3169001 

2000 

3171000 

Summilux-R 

14 

50 

1982 

3171001 

4000 

3175000 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1982 

3175001 

200 

3175200 

PA-Curtagon 

40 

35 

1982 

3175201 

2000 

3177200 

Extender-R 2x 



1982 

3177201 

1000 

3178200 

Summicron-M 

20 

90 

1982 

3178201 

1000 

3179200 

Elmarit-R 

28 

135 

1982 

3179201 

2000 

3181200 

Summicron-R 

20 

50 

1982 

3181201 

2000 

3183200 

Summicron-M 

20 

35 

1982 

3183201 

500 

3183700 

Elmar 

35 

65 

1982 

3183701 

2000 

3185700 

Elmarit-R 

28 

28 

1982 

3185701 

2000 

3187700 

Telyt-R 

40 

250 

1982 

3187701 

2000 

3189700 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1982 

3189701 

1000 

3190700 

Elmarit-M 

28 

28 

1982 

3190701 

1000 

3191700 

Elmarit-R 

28 

180 

1982 

3191701 

1000 

3192700 

Summilux 

14 

35 

1982 

3192701 

2000 

3194700 

Summicron-R 

20 

35 

1982 

3194701 

1000 

3195700 

Elmarit-M 

28 

21 

1982 

3195701 

1000 

3196700 

Extender-R 2x 



1982 

3196701 

2000 

3198700 

Extender-R 2x 



1982 

3198701 

1000 

3199700 

Summicron-M 

20 

50 

1982 

3199701 

1000 

3200700 

Elmarit-R 

28 

19 

1982 

3200701 

1100 

3201800 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1982 

3201801 

2000 

3203800 

Summilux-R 

14 

80 

1982 

3203801 

2000 

3205800 

Summicron-R 

20 

50 

1982 

3205801 

1000 

3206800 

Elmarit-M 

28 

28 

1982 

3206801 

2000 

3208800 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1982 

3208801 

1000 

3209800 

Elmarit-R 

28 

24 

1982 

3209801 

2000 

3211800 

Summicron-M 

20 

90 


101 






























































1982 

3211801 

1000 

3212800 

Elmarit-M 

28 

21 

1982 

3212801 

3000 

3215800 

Extender-R 2x 



1982 

3215801 

1000 

3216800 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1982 

3216801 

1200 

3218000 

Super-Elmar-R 

35 

15 

1982 

3218001 

2000 

3220000 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1982 

3220001 

1000 

3221000 

Noctilux 

10 

50 

1982 

3221001 

800 

3221800 

MR-Telyt-R 

80 

500 

1982 

3221801 

500 

3222300 

Telyt 

68 

400 

1982 

3222301 

1000 

3223300 

Summicron-M 

20 

90 

1982 

3223301 

2000 

3225300 

Summilux-M 

14 

75 

1982 

3225301 

2000 

3227300 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1982 

3227301 

2000 

3229300 

Summicron-R 

20 

50 

1982 

3229301 

2000 

3231300 

Elmarit-R 

28 

28 

1982 

3231301 

2000 

3233300 

Summilux-R 

14 

50 

1982 

3233301 

1000 

3234300 

Summicron-R 

20 

50 

1982 

3234301 

1000 

3235300 

Elmarit-R 

28 

35 

1982 

3235301 

1000 

3236300 

Summicron-M 

20 

50 

1982 

3236301 

3000 

3239300 

Extender-R 2x 



1982 

3239301 

200 

3239500 

PA-Curtagon 

40 

35 

1982 

3239501 

1000 

3240500 

Extender-R 2x 



1982 

3240501 

1200 

3241700 

Summicron-M 

20 

35 

1982 

3241701 

3400 

3245100 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1982 

3245101 

1000 

3246100 

Elmarit-M 

28 

28 

1982 

3246101 

2000 

3248100 

Summicron-R 

20 

35 

1982 

3248101 

1000 

3249100 

Elmarit-R 

28 

19 

1983 

3249101 

1000 

3250100 

Elmarit-R 

28 

180 

1983 

3250101 

1000 

3251100 

Elmarit-R 

28 

90 

1983 

3251101 

1000 

3252100 

Summilux-M 

14 

50 

1983 

3252101 

1000 

3253100 

Telyt-R 

48 

350 

1983 

3253101 

1000 

3254100 

Summilux-M 

14 

35-70 

1983 

3254101 

2000 

3256100 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1983 

3256101 

1000 

3257100 

MR-Telyt-R 

80 

500 

1983 

3257101 

1000 

3258100 

Extender-R 2x 



1983 

3258101 

2000 

3260100 

Summilux-M 

14 

75 

1983 

3260101 

1000 

3261100 

Elmarit-R 

28 

90 

1983 

3261101 

300 

3261400 

PA-Curtagon 

40 

35 

1983 

3261401 

2000 

3263400 

Summicron-M 

20 

50 

1983 

3263401 

2000 

3265400 

Summicron-M 

20 

90 

1983 

3265401 

2000 

3267400 

Summilux-R 

14 

80 

1983 

3267401 

2000 

3269400 

Elmarit-M 

28 

21 

1983 

3269401 

2000 

3271400 

Elmarit-R 

28 

28 

1983 

3271401 

2000 

3273400 

Summilux-R 

14 

35 

1983 

3273401 

3000 

3276400 

Vario-Elmar-R 

45 

75-200 

1983 

3276401 

1000 

3277400 

Elmarit-M 

28 

28 

1983 

3277401 

3000 

3280400 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1983 

3280401 

1000 

3281400 

Apo-Telyt-R 

28 

280 

1983 

3281401 

1000 

3282400 

Summilux-M 

14 

35 

1983 

3282401 

2000 

3284400 

Summicron-R 

20 

35 

1983 

3284401 

4000 

3288400 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 


102 






























































1983 

3288401 

2000 

3290400 

Super-Angulon-R 

40 

21 

1983 

3290401 

2000 

3292400 

Summilux-R 

14 

50 

1983 

3292401 

1000 

3293400 

Elmarit-M 

28 

90 

1983 

3293401 

1000 

3294400 

Elmarit-M 

28 

28 

1983 

3294401 

500 

3294900 

Elmarit-M 

28 

135 

1984 

3294901 

300 

3295200 

PA-Curtagon 

40 

35 

1984 

3295201 

1000 

3296200 

Summilux-R 

14 

50 

1984 

3296201 

2000 

3298200 

Summicron-R 

20 

50 

1984 

3298201 

1000 

3299200 

Summicron-M 

20 

90 

1984 

3299201 

1000 

3300200 

Elmarit-R 

28 

35 

1984 

3300201 

1000 

3301200 

Elmarit-R 

28 

90 

1984 

3301201 

1000 

3302200 

Vario-Elmar-R 

40 

70-210 

1984 

3302201 

4000 

3306200 

Summicron-R 

20 

50 

1984 

3306201 

2000 

3308200 

Summicron-M 

20 

35 

1984 

3308201 

500 

3308700 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1984 

3308701 

1000 

3309700 

Super-Elmar-R 

35 

15 

1984 

3309701 

1000 

3310700 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1984 

3310701 

2000 

3312700 

Summicron-R 

20 

50 

1984 

3312701 

2000 

3314700 

Elmarit-R 

28 

28 

1984 

3314701 

2000 

3316700 

Focotar 

28 

40 

1984 

3316701 

1000 

3317700 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1984 

3317701 

4500 

3322200 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1984 

3322201 

1000 

3323200 

Summicron-R 

20 

50 

1984 

3323201 

1000 

3324200 

Elmarit-R 

28 

90 

1984 

3324201 

1000 

3325200 

Elmarit-R 

28 

180 

1984 

3325201 

3000 

3328200 

Extender-R 2x 



1984 

3328201 

1000 

3329200 

Elmarit-R 

28 

24 

1984 

3329201 

3000 

3332200 

Vario-Elmar-R 

40 

70-210 

1984 

3332201 

2000 

3334200 

Elmarit-R 

28 

35 

1984 

3334201 

3000 

3337200 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1984 

3337201 

3000 

3340200 

Summicron-R 

20 

50 

1984 

3340201 

1000 

3341200 

Summilux-M 

14 

50 

1984 

3341201 

1000 

3342200 

Elmarit-R 

28 

135 

1984 

3342201 

2000 

3344200 

Summicron-R 

20 

90 

1984 

3344201 

2000 

3346200 

Elmarit-R 

28 

90 

1985 

3346201 

3600 

3349800 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1985 

3349801 

1000 

3350800 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1985 

3350801 

1000 

3351800 

Apo-Telyt-R 

28 

280 

1985 

3351801 

2000 

3353800 

Summicron-R 

20 

50 

1985 

3353801 

1000 

3354800 

Summicron-R 

20 

50 

1985 

3354801 

2000 

3356800 

Summicron-M 

20 

35 

1985 

3356801 

1000 

3357800 

Elmarit-R 

28 

180 

1985 

3357801 

2000 

3359800 

Summicron-M 

20 

50 

1985 

3359801 

1000 

3360800 

Summicron-M 

20 

50 

1985 

3360801 

2000 

3362800 

Elmarit-R 

28 

35 

1985 

3362801 

1000 

3363800 

Elmarit-M 

28 

21 

1985 

3363801 

2000 

3365800 

Summicron-R 

20 

35 

1985 

3365801 

1000 

3366800 

Summicron-M 

20 

90 

1985 

3366801 

250 

3367050 

PA-Curtagon 

40 

35 
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1985 

3367051 

2950 

3370000 

Elmarit-R 

28 

28 

1985 

3370001 

1000 

3371000 

Elmarit-R 

28 

24 

1985 

3371001 

1000 

3372000 

Elmar-R 

40 

180 

1985 

3372001 

3000 

3375000 

Vario-Elmar-R 

40 

70-210 

1985 

3375001 

500 

3375500 

Summilux-M 

14 

35 

1985 

3375501 

500 

3376000 

Elmarit-R 

28 

135 

1985 

3376001 

1000 

3377000 

Elmarit-R 

28 

90 

1985 

3377001 

1000 

3378000 

Apo-Extender 1,4 



1985 

3378001 

1000 

3379000 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1985 

3379001 

1500 

3380500 

Summicron-R 

20 

50 

1985 

3380501 

500 

3381000 

Elmarit-R 

28 

135 

1985 

3381001 

700 

3381700 

Summicron-R 

20 

90 

1985 

3381701 

1500 

3383200 

Summicron-M 

20 

50 

1986 

3383201 

1000 

3384200 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1986 

3384201 

1800 

3386000 

Elmarit-R 

28 

90 

1986 

3386001 

2000 

3388000 

Summilux-R 

14 

50 

1986 

3388001 

2000 

3390000 

Summilux-R 

14 

35 

1986 

3390001 

1000 

3391000 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1986 

3391001 

800 

3391800 

Summicron-M 

20 

90 

1986 

3391801 

1000 

3392800 

Summicron-R 

20 

50 

1986 

3392801 

500 

3393300 

Elmarit-M 

28 

28 

1986 

3393301 

1300 

3394600 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1986 

3394601 

1000 

3395600 

Summilux-M 

14 

35 

1986 

3395601 

2000 

3397600 

Summicron-M 

20 

35 

1986 

3397601 

500 

3398100 

Elmarit-R 

28 

135 

1986 

3398101 

2000 

3400100 

Summilux-R 

14 

80 

1986 

3400101 

100 

3400200 

PA-Curtagon 

40 

35 

1986 

3400201 

3200 

3403400 

Vario-Elmar-R 

40 

70-210 

1986 

3403401 

600 

3404000 

Telyt-R 

48 

350 

1986 

3404001 

1000 

3405000 

Elmarit-R 

28 

24 

1986 

3405001 

700 

3405700 

Summicron-R 

20 

90 

1986 

3405701 

500 

3406200 

Elmarit-R 

28 

135 

1986 

3406201 

500 

3406700 

Noctilux-M 

10 

50 

1986 

3406701 

2000 

3408700 

Focotar 

28 

40 

1986 

3408701 

190 

3408890 

Elmarit-R 

28 

90 

1986 

3408891 

1000 

3409890 

Summicron-M 

20 

50 

1986 

3409891 

2000 

3411890 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1986 

3411891 

1000 

3412890 

Summicron-R 

20 

50 

1986 

3412891 

2000 

3414890 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1986 

3414891 

1000 

3415890 

Tele-Elmar 

40 

135 

1986 

3415891 

1000 

3416890 

Summilux-M 

14 

50 

1986 

3416891 

2000 

3418890 

Summicron-M 

20 

35 

1986 

3418891 

2000 

3420890 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1986 

3420891 

2000 

3422890 

Extender-R 2x 



1987 

3422891 

200 

3423090 

Elmarit-R 

28 

19 

1987 

3423091 

2000 

3425090 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1987 

3425091 

600 

3425690 

Elmarit-M 

28 

21 

1987 

3425691 

1000 

3426690 

Elmarit-M 

28 

28 

1987 

3426691 

1000 

3427690 

Summicron-R 

20 

90 
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1987 

3427691 

1000 

3428690 

Apo-Extender 1,4 



1987 

3428691 

1000 

3429690 

Elmarit-R 

28 

24 

1987 

3429691 

200 

3429890 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1987 

3429891 

3110 

3433000 

Elmarit-R 

28 

28 

1987 

3433001 

1500 

3434500 

Summilux-M 

14 

35 

1987 

3434501 

500 

3435000 

Noctilux 

10 

50 

1987 

3435001 

500 

3435500 

Elmarit-R 

28 

135 

1987 

3435501 

1000 

3436500 

Summicron-M 

20 

50 

1987 

3436501 

1000 

3437500 

Summicron-M 

20 

90 

1987 

3437501 

1000 

3438500 

Summicron-R 

20 

50 

1987 

3438501 

1000 

3439500 

Elmarit-M 

28 

28 

1987 

3439501 

500 

3440000 

Summilux-M 

14 

75 

1987 

3440001 

1000 

3441000 

Summicron-M 

20 

35 

1987 

3441001 

1400 

3442400 

Summicron-R 

20 

50 

1987 

3442401 

500 

3442900 

Noctilux 

10 

50 

1987 

3442901 

2000 

3444900 

Focotar 

28 

40 

1987 

3444901 

1000 

3445900 

Summilux-M 

14 

50 

1987 

3445901 

20 

3445920 

Apo-Telyt-R 

28 

400 

1987 

3445921 

1000 

3446920 

Summicron-M 

20 

50 

1987 

3446921 

1000 

3447920 

Elmarit-R 

28 

180 

1987 

3447921 

2000 

3449920 

Summicron-M 

20 

50 

1987 

3449921 

2000 

3451920 

Summicron-M 

20 

50 

1987 

3451921 

1150 

3453070 

Tele-Elmarit-M 

28 

90 

1987 

3453071 

1000 

3454070 

Summicron-M 

20 

35 

1987 

3454071 

1000 

3455070 

Summicron-M 

20 

50 

1987 

3455071 

800 

3455870 

Summicron-M 

20 

90 

1988 

3455871 

1000 

3456870 

Elmarit-M 

28 

21 

1988 

3456871 

500 

3457370 

Summicron-M 

20 

35 

1988 

3457371 

500 

3457870 

Elmarit-R 

28 

135 

1988 

3457871 

500 

3458370 

Summilux-M 

14 

75 

1988 

3458371 

700 

3459070 

Summicron-M 

20 

90 

1988 

3459071 

3000 

3462070 

Summilux-M Aspherical 

14 

35 

1988 

3462071 

3000 

3465070 

Elmarit-M 

28 

90 

1988 

3465071 

1000 

3466070 

Summicron-M 

20 

35 

1988 

3466071 

500 

3466570 

Telyt-R 

68 

560 

1988 

3466571 

500 

3467070 

Elmarit-M 

28 

28 

1988 

3467071 

500 

3467570 

Summilux-M 

14 

35 

1988 

3467571 

2000 

3469570 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1988 

3469571 

1000 

3470570 

Tele-Elmar 

40 

135 

1988 

3470571 

250 

3470820 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1988 

3470821 

1000 

3471820 

Summicron-M 

20 

50 

1988 

3471821 

2080 

3473900 

Extender-R 2x 



1988 

3473901 

800 

3474700 

Summicron-M 

20 

90 

1988 

3474701 

450 

3475150 

Summilux-M 

14 

35 

1988 

3475151 

3000 

3478150 

Summicron-R 

20 

35 

1988 

3478151 

500 

3478650 

Noctilux-M 

10 

50 

1988 

3478651 

250 

3478900 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1988 

3478901 

200 

3479100 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1988 

3479101 

1500 

3480600 

Summicron-R 

20 

50 
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1988 

3480601 

1000 

3481600 

Summicron-M 

20 

50 

1988 

3481601 

300 

3481900 

Elmarit-M 

28 

21 

1989 

3481901 

1000 

3482900 

Summilux 

14 

50 

1989 

3482901 

600 

3483500 

Summicron-M 

20 

90 

1989 

3483501 

1100 

3484600 

Summilux 

14 

50 

1989 

3484601 

300 

3484900 

Summicron-R 

20 

90 

1989 

3484901 

500 

3485400 

Summilux-M 

14 

75 

1989 

3485401 

1000 

3486400 

Summicron-M 

20 

35 

1989 

3486401 

300 

3486700 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1989 

3486701 

500 

3487200 

Elmarit-M 

28 

135 

1989 

3487201 

50 

3487250 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1989 

3487251 

300 

3487550 

Elmarit-R 

28 

135 

1989 

3487551 

1000 

3488550 

Elmarit-M 

28 

28 

1989 

3488551 

100 

3488650 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1989 

3488651 

140 

3488790 

Summicron-M 

20 

50 

1989 

3488791 

400 

3489190 

Summicron-R 

20 

50 

1989 

3489191 

150 

3489340 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1989 

3489341 

2060 

3491400 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1989 

3491401 

600 

3492000 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1989 

3492001 

300 

3492300 

Elmarit-M 

28 

21 

1989 

3492301 

1000 

3493300 

Apo-Telyt-R 

28 

280 

1989 

3493301 

2000 

3495300 

Summilux 

14 

50 

1989 

3495301 

360 

3495660 

Summicron-R 

20 

50 

1989 

3495661 

240 

3495900 

Summicron-M 

20 

35 

1989 

3495901 

2000 

3497900 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1989 

3497901 

300 

3498200 

Noctilux 

10 

50 

1989 

3498201 

1799 

3499999 

Summilux-R 

14 

50 

1989 

3500000 

1 

3500000 

Summilux-M 

14 

50 

1989 

3500001 

74 

3500074 

Summilux-R 

14 

50 

1989 

3500075 

1 

3500075 

Summilux-R 

14 

50 

1989 

3500076 

74 

3500149 

Summilux-R 

14 

50 

1989 

3500150 

1 

3500150 

Summilux-M 

14 

50 

1989 

3500151 

50 

3500200 

Summilux-R 

14 

50 

1989 

3500201 

1000 

3501200 

Elmarit-R 

28 

24 

1989 

3501201 

500 

3501700 

Summilux-M 

14 

35 

1989 

3501701 

1000 

3502700 

Summicron-M 

20 

50 

1989 

3502701 

450 

3503150 

Summicron-M 

20 

50 

1990 

3503151 

2000 

3505150 

Elmarit-R 

28 

19 

1990 

3505151 

1000 

3506150 

Summicron-M 

20 

35 

1990 

3506151 

1000 

3507150 

Summicron-M 

20 

50 

1990 

3507151 

300 

3507450 

Elmarit-R 

28 

135 

1990 

3507451 

180 

3507630 

Elmarit-M 

28 

21 

1990 

3507631 

215 

3507845 

Elmarit-M 

28 

28 

1990 

3507846 

150 

3507995 

Summicron-R 

20 

50 

1990 

3507996 

1000 

3508995 

Summicron-M 

20 

35 

1990 

3508996 

300 

3509295 

Summilux-M 

14 

75 

1990 

3509296 

1000 

3510295 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1990 

3510296 

500 

3510795 

Noctilux 

10 

50 

1990 

3510796 

2000 

3512795 

Summicron-R 

20 

50 
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1990 

3512796 

1000 

3513795 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1990 

3513796 

1000 

3514795 

Elmarit-R 

28 

35 

1990 

3514796 

1500 

3516295 

Summicron-M 

20 

50 

1990 

3516296 

2000 

3518295 

Focotar 

28 

40 

1990 

3518296 

500 

3518795 

Elmarit-M 

28 

21 

1990 

3518796 

1000 

3519795 

Elmarit-M 

28 

28 

1990 

3519796 

500 

3520295 

Summilux-M 

14 

35 

1990 

3520296 

1000 

3521295 

Elmarit-M 

28 

90 

1990 

3521296 

2000 

3523295 

Summicron-M 

20 

35 

1990 

3523296 

500 

3523795 

Summicron-M 

20 

90 

1990 

3523796 

500 

3524295 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1990 

3524296 

500 

3524795 

Elmarit-R 

28 

135 

1990 

3524796 

500 

3525295 

Elmarit-M 

28 

21 

1990 

3525296 

500 

3525795 

Summilux-M 

14 

75 

1990 

3525796 

6500 

3532295 

Vario-Elmar-R 

3,5 - 4,5 

28-70 

1990 

3532296 

172 

3532467 

Telyt-R 

68 

400 

1990 

3532468 

1000 

3533467 

Summicron-M 

20 

90 

1990 

3533468 

500 

3533967 

Noctilux-M 

10 

50 

1990 

3533968 

500 

3534467 

Summicron-R 

20 

90 

1990 

3534468 

300 

3534767 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1990 

3534768 

2000 

3536767 

Summicron-R 

20 

50 

1990 

3536768 

700 

3537467 

Elmarit-M 

28 

135 

1990 

3537468 

1000 

3538467 

Summilux-M 

14 

35 

1990 

3538468 

2000 

3540467 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1991 

3540468 

2000 

3542467 

Summicron-M 

20 

50 

1991 

3542468 

9000 

3551467 

Vario-Elmar-R 

3,5 - 4,5 

28-70 

1991 

3551468 

2000 

3553467 

Elmarit-R 

28 

90 

1991 

3553468 

2000 

3555467 

Summicron-M 

20 

35 

1991 

3555468 

2000 

3557467 

Elmarit-M 

28 

90 

1991 

3557468 

900 

3558367 

Vario-Elmar-R 

40 

70-210 

1991 

3558368 

1000 

3559367 

Elmarit-M 

28 

28 

1991 

3559368 

2000 

3561367 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1991 

3561368 

800 

3562167 

Elmarit-M 

28 

21 

1991 

3562168 

300 

3562467 

Elmarit-R 

28 

135 

1991 

3562468 

405 

3562872 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1991 

3562873 

1000 

3563872 

Elmar-R 

40 

180 

1991 

3563873 

500 

3564372 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1991 

3564373 

1000 

3565372 

Summilux-R 

14 

35 

1991 

3565373 

500 

3565872 

Elmarit-R 

28 

180 

1991 

3565873 

1000 

3566872 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1991 

3566873 

600 

3567472 

Summicron-R 

20 

90 

1991 

3567473 

2000 

3569472 

Summicron-R 

20 

50 

1991 

3569473 

500 

3569972 

Noctilux-M 

10 

50 

1991 

3569973 

160 

3570132 

Apo-Telyt-R 

28 

400 

1991 

3570133 

1000 

3571132 

Summilux-M 

14 

35 

1991 

3571133 

2000 

3573132 

Summicron-M 

20 

50 

1991 

3573133 

1 

3573133 

Summicron-R 

20 

50 

1991 

3573134 

1000 

3574133 

Elmarit-R 

28 

28 

1991 

3574134 

500 

3574633 

Summilux-M 

14 

75 
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1991 

3574634 

1000 

3575633 

Summicron-M 

20 

90 

1991 

3575634 

900 

3576533 

Elmarit-M 

28 

28 

1991 

3576534 

1000 

3577533 

Elmarit-M 

28 

21 

1991 

3577534 

2000 

3579533 

Summicron-M 

20 

35 

1991 

3579534 

375 

3579908 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1991 

3579909 

110 

3580018 

Telyt-R 

68 

400 

1991 

3580019 

400 

3580418 

Elmarit-R 

28 

135 

1991 

3580419 

3000 

3583418 

Vario-Elmar-R 

40 

70-210 

1991 

3583419 

250 

3583668 

Apo-Extender 1,4 



1991 

3583669 

162 

3583830 

Telyt-R 

40 

250 

1992 

3583831 

30 

3583860 

Elmarit-R 

28 

28 

1992 

3583861 

2 

3583862 

Summicron-R 

20 

90 

1992 

3583863 

2 

3583864 

Summicron-R 

20 

35 

1992 

3583865 

2000 

3585864 

Vario-Elmar-R 

3,5 - 4,5 

28-70 

1992 

3585865 

515 

3586379 

Elmarit-M 

28 

28 

1992 

3586380 

560 

3586939 

Apo-Extender 2,0 



1992 

3586940 

20 

3586959 

Summicron-R 

20 

50 

1992 

3586960 

1000 

3587959 

Elmarit-R 

28 

35 

1992 

3587960 

1000 

3588959 

Summicron-M 

20 

50 

1992 

3588960 

1500 

3590459 

Summilux-M 

14 

50 

1992 

3590460 

2000 

3592459 

Summicron-M 

20 

35 

1992 

3592460 

1500 

3593959 

Summicron-M 

20 

50 

1992 

3593960 

1000 

3594959 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1992 

3594960 

1000 

3595959 

Summicron-M 

20 

90 

1992 

3595960 

500 

3596459 

Tele-Elmar-M 

40 

135 

1992 

3596460 

250 

3596709 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1992 

3596710 

200 

3596909 

Telyt-R 

68 

560 

1992 

3596910 

110 

3597019 

Apo-Telyt-R 

28 

400 

1992 

3597020 

1500 

3598519 

Summicron-M 

20 

50 

1992 

3598520 

300 

3598819 

Summicron-M 

20 

50 

1992 

3598820 

400 

3599219 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1992 

3599220 

500 

3599719 

Summilux-R 

14 

80 

1992 

3599720 

3000 

3602719 

Summilux-M 

14 

35 

1992 

3602720 

350 

3603069 

Motor-Winder-M 



1992 

3603070 

600 

3603669 

Noctilux-M 

10 

50 

1992 

3603670 

2500 

3606169 

Summicron-M 

20 

35 

1992 

3606170 

550 

3606719 

Summicron-M 

20 

50 

1992 

3606720 

600 

3607319 

Elmarit-M 

28 

21 

1992 

3607320 

300 

3607619 

Summilux-M 

14 

75 

1992 

3607620 

400 

3608019 

Summicron-R 

20 

90 

1992 

3608020 

100 

3608119 

Elmarit-M 

28 

135 

1992 

3608120 

250 

3608369 

Summicron-M 

20 

90 

1992 

3608370 

560 

3608929 

Elmarit-M 

28 

28 

1992 

3608930 

250 

3609179 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1992 

3609180 

500 

3609679 

Summilux-R 

14 

50 

1992 

3609680 

1000 

3610679 

Elmarit-M 

28 

90 

1993 

3610680 

300 

3610979 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1993 

3610980 

2500 

3613479 

Summicron-M 

20 

35 

1993 

3613480 

1000 

3614479 

Summicron-M 

20 

50 
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1993 

3614480 

500 

3614979 

Summilux-M 

14 

75 

1993 

3614980 

450 

3615429 

Summicron-R 

20 

90 

1993 

3615430 

150 

3615579 

Elmarit-M 

28 

135 

1993 

3615580 

1000 

3616579 

Summicron-M 

20 

90 

1993 

3616580 

500 

3617079 

Elmarit-R 

28 

90 

1993 

3617080 

800 

3617879 

Summicron-R 

20 

50 

1993 

3617880 

2 

3617881 

Summicron-R 

20 

35 

1993 

3617882 

2 

3617883 

Summicron-R 

20 

90 

1993 

3617884 

1 

3617884 

Elmarit-R 

28 

135 

1993 

3617885 

1 

3617885 

Elmarit-R 

28 

180 

1993 

3617886 

1 

3617886 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1993 

3617887 

2 

3617888 

Elmar-R 

40 

180 

1993 

3617889 

1 

3617889 

Telyt-R 

40 

250 

1993 

3617890 

5 

3617894 

Elmarit-M 

28 

28 

1993 

3617895 

3 

3617897 

Summicron-M 

20 

35 

1993 

3617898 

2 

3617899 

Noctilux-M 

10 

50 

1993 

3617900 

2 

3617901 

Summilux-M 

14 

75 

1993 

3617902 

1 

3617902 

Summicron-M 

20 

90 

1993 

3617903 

1000 

3618902 

Summicron-M 

20 

50 

1993 

3618903 

230 

3619132 

Apo-Extender 2,0 



1993 

3619133 

1000 

3620132 

Summicron-R 

20 

50 

1993 

3620133 

1500 

3621632 

Summicron-M 

20 

50 

1993 

3621633 

200 

3621832 

Tele-Elmar-M 

40 

135 

1993 

3621833 

500 

3622332 

Apo-Telyt-R 

40 

280 

1993 

3622333 

200 

3622532 

Frei 



1993 

3622533 

1000 

3623532 

Elmarit-M 

28 

90 

1993 

3623533 

68 

3623600 

Frei 



1993 

3623601 

200 

3623800 

Summicron-M 

20 

50 

1993 

3623801 

1000 

3624800 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1993 

3624801 

500 

3625300 

Elmarit-R 

28 

28 

1993 

3625301 

100 

3625400 

Apo-Telyt-R 

28 

400 

1993 

3625401 

1500 

3626900 

Vario-Elmar-R 

3,5 - 4,5 

28-70 

1993 

3626901 

1000 

3627900 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1993 

3627901 

500 

3628400 

Summilux-M Aspherical 

14 

35 

1993 

3628401 

500 

3628900 

Apo-Extender 2,0 



1993 

3628901 

1100 

3630000 

Summicron-R 

20 

50 

1993 

3630001 

1900 

3631900 

Summicron-M 

20 

50 

1993 

3631901 

500 

3632400 

Apo-Extender 2,0 



1993 

3632401 

1000 

3633400 

Summicron-R 

20 

50 

1993 

3633401 

500 

3633900 

Summilux-R 

14 

50 

1993 

3633901 

1000 

3634900 

Elmarit-M 

28 

28 

1993 

3634901 

500 

3635400 

Tele-Elmar-M 

40 

135 

1993 

3635401 

200 

3635600 

Elmarit-R 

28 

24 

1993 

3635601 

500 

3636100 

Summilux-M Aspherical 

14 

35 

1993 

3636101 

1000 

3637100 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1993 

3637101 

225 

3637325 

Elmarit-R 

28 

90 

1993 

3637326 

300 

3637625 

Summilux-M 

14 

35 

1993 

3637626 

150 

3637775 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1993 

3637776 

150 

3637925 

Noctilux-M 

10 

50 


109 






























































1993 

3637926 

1800 

3639725 

Summicron-M 

20 

35 

1993 

3639726 

1700 

3641425 

Summicron-M 

20 

35 

1993 

3641426 

150 

3641575 

Elmarit-M 

28 

21 

1993 

3641576 

250 

3641825 

Summilux-M 

14 

75 

1993 

3641826 

300 

3642125 

Elmarit-M 

28 

135 

1993 

3642126 

250 

3642375 

Elmarit-R 

28 

135 

1993 

3642376 

900 

3643275 

Summicron-M 

20 

90 

1993 

3643276 

1200 

3644475 

Summicron-M 

20 

90 

1994 

3644476 

500 

3644975 

Elmarit-R 

28 

180 

1994 

3644976 

2500 

3647475 

Vario-Elmar-R 

3,5 - 4,5 

28-70 

1994 

3647476 

500 

3647975 

Summilux-R 

14 

80 

1994 

3647976 

1000 

3648975 

Elmarit-M 

28 

90 

1994 

3648976 

500 

3649475 

Apo-Extender 2,0 



1994 

3649476 

500 

3649975 

Elmarit-R 

28 

19 

1994 

3649976 

2000 

3651975 

Summicron-M 

20 

50 

1994 

3651976 

245 

3652220 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1994 

3652221 

200 

3652420 

Apo-Summicron-R 

20 

180 

1994 

3652421 

1000 

3653420 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1994 

3653421 

275 

3653695 

Summilux-M 

14 

50 

1994 

3653696 

1000 

3654695 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1994 

3654696 

20 

3654715 

Vario-Elmarit-R 

28 

35-70 

1994 

3654716 

1000 

3655715 

Summicron-M 

20 

50 

1994 

3655716 

106 

3655821 

Summilux-M 

14 

50 

1994 

3655822 

4 

3655825 

Macro-Elmar-R 

40 

100 

1994 

3655826 

5 

3655830 

Summicron-R 

20 

50 

1994 

3655831 

1000 

3656830 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1994 

3656831 

1000 

3657830 

Elmarit-M 

28 

90 

1994 

3657831 

500 

3658330 

Elmarit-R 

28 

24 

1994 

3658331 

500 

3658830 

Tele-Elmar-M 

40 

135 

1994 

3658831 

500 

3659330 

Apo-Telyt-R 

40 

280 

1994 

3659331 

1000 

3660330 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1994 

3660331 

200 

3660530 

Motor-Winder-M 



1994 

3660531 

300 

3660830 

Elmarit-R 

28 

90 

1994 

3660831 

1000 

3661830 

Summilux-M 

14 

50 

1994 

3661831 

1000 

3662830 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1994 

3662831 

1000 

3663830 

Elmarit-M 

28 

28 

1994 

3663831 

1000 

3664830 

Summicron-M 

20 

50 

1994 

3664831 

1000 

3665830 

Elmarit-R 

28 

28 

1994 

3665831 

200 

3666030 

Summicron-M 

20 

90 

1994 

3666031 

1000 

3667030 

Apo-Extender 2,0 



1994 

3667031 

1000 

3668030 

Summicron-R 

20 

50 

1994 

3668031 

1000 

3669030 

Elmar-M 

28 

50 

1994 

3669031 

1000 

3670030 

Summicron-M 

20 

50 

1994 

3670031 

1000 

3671030 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1994 

3671031 

1000 

3672030 

Elmarit-M 

28 

28 

1994 

3672031 

3500 

3675530 

Vario-Elmar-R 

3,5 - 4,5 

28-70 

1994 

3675531 

1000 

3676530 

Summilux-M 

14 

50 

1994 

3676531 

500 

3677030 

Summilux-R 

14 

50 

1995 

3677031 

1000 

3678030 

Summicron-R 

20 

50 


110 






























































1995 

3678031 

1000 

3679030 

Elmarit-M 

28 

90 

1995 

3679031 

1000 

3680030 

Summicron-M 

20 

50 

1995 

3680031 

400 

3680430 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1995 

3680431 

500 

3680930 

Motor-Winder-M 



1995 

3680931 

600 

3681530 

Noctilux-M 

10 

50 

1995 

3681531 

2200 

3683730 

Summicron-M 

20 

35 

1995 

3683731 

1200 

3684930 

Summicron-M 

20 

35 

1995 

3684931 

800 

3685730 

Elmarit-M 

28 

21 

1995 

3685731 

500 

3686230 

Summilux-M 

14 

75 

1995 

3686231 

400 

3686630 

Summicron-R 

20 

90 

1995 

3686631 

400 

3687030 

Elmarit-M 

28 

135 

1995 

3687031 

1200 

3688230 

Summicron-M 

20 

90 

1995 

3688231 

800 

3689030 

Summicron-M 

20 

90 

1995 

3689031 

400 

3689430 

Elmarit-R 

28 

135 

1995 

3689431 

500 

3689930 

Apo-Summicron-R 

20 

180 

1995 

3689931 

1000 

3690930 

Summilux-M 

14 

50 

1995 

3690931 

1000 

3691930 

Apo-Extender-R 2,0 



1995 

3691931 

1000 

3692930 

Elmar-M 

28 

50 

1995 

3692931 

1000 

3693930 

Elmarit-R 

28 

19 

1995 

3693931 

1000 

3694930 

Summilux-M 

14 

50 

1995 

3694931 

69 

3694999 

Frei 



1995 

3695000 

701 

3695700 

Summicron-M 

20 

50 

1995 

3695701 

800 

3696500 

Elmarit-M 

28 

90 

1995 

3696501 

1000 

3697500 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1995 

3697501 

500 

3698000 

Vario-Apo-Elmarit-R 

28 

70-180 

1995 

3698001 

2000 

3700000 

Vario-Elmar-R 

40 

80-200 

1995 

3700001 

301 

3700301 

Summicron-M 

20 

50 

1995 

3700302 

1000 

3701301 

Elmarit-R 

28 

28 

1995 

3701302 

250 

3701551 

Elmarit-R 

28 

90 

1995 

3701552 

1000 

3702551 

Elmar-M 

28 

50 

1995 

3702552 

151 

3702702 

Summilux-R 

14 

50 

1995 

3702703 

1100 

3703802 

Summicron-M 

20 

90 

1995 

3703803 

1000 

3704802 

Summicron-M 

20 

90 

1995 

3704803 

1000 

3705802 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1995 

3705803 

2000 

3707802 

Summicron-M 

20 

50 

1995 

3707803 

1000 

3708802 

Apo-Extender-R 1,4 



1995 

3708803 

1000 

3709802 

Elmarit-M 

28 

28 

1995 

3709803 

200 

3710002 

Summilux-M 

14 

35 

1995 

3710003 

1000 

3711002 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1995 

3711003 

1000 

3712002 

Elmarit-M 

28 

90 

1995 

3712003 

300 

3712302 

Apo-Telyt-R 

34 

180 

1995 

3712303 

600 

3712902 

Motor-Winder-M 



1995 

3712903 

2500 

3715402 

Summicron-M 

20 

35 

1995 

3715403 

2500 

3717902 

Summicron-M 

20 

35 

1995 

3717903 

1200 

3719102 

Elmarit-M 

28 

21 

1995 

3719103 

500 

3719602 

Summilux-M 

14 

75 

1995 

3719603 

700 

3720302 

Summicron-R 

20 

90 

1995 

3720303 

200 

3720502 

Elmarit-M 

28 

135 

1995 

3720503 

1300 

3721802 

Summicron-M 

20 

90 


Ill 






























































1995 

3721803 

1000 

3722802 

Summicron-M 

20 

90 

1995 

3722803 

1000 

3723802 

Tele-Elmar-M 

40 

135 

1995 

3723803 

1000 

3724802 

Elmar-M 

28 

50 

1995 

3724803 

500 

3725302 

Vario-Apo-Elmarit-R 

28 

70-180 

1995 

3725303 

1000 

3726302 

Apo-Extender-R 2,0 



1995 

3726303 

251 

3726553 

Summilux-M 

14 

50 

1995 

3726554 

1000 

3727553 

Elmar-M 

28 

50 

1995 

3727554 

500 

3728053 

Summilux-R 

14 

35 

1995 

3728054 

947 

3729000 

Frei 



1995 

3729001 

150 

3729150 

Summicron-M 

20 

50 

1995 

3729151 

70 

3729220 

Apo-Telyt-R 400/560/800 



1995 

3729221 

70 

3729290 

Apo-Telyt-R 280/400/560 



1995 

3729291 

500 

3729790 

Summilux-R 

14 

50 

1995 

3729791 

500 

3730290 

Elmarit-R 

28 

180 

1996 

3730291 

1000 

3731290 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1996 

3731291 

10 

3731300 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1996 

3731301 

1000 

3732300 

Summicron-M 

20 

50 

1996 

3732301 

1000 

3733300 

Elmar-M 

28 

50 

1996 

3733301 

1000 

3734300 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1996 

3734301 

150 

3734450 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1996 

3734451 

500 

3734950 

Vario-Elmar-R 

42 

105-280 

1996 

3734951 

350 

3735300 

Module 2,8/280/400 



1996 

3735301 

200 

3735500 

Module 4/400/560 



1996 

3735501 

200 

3735700 

Module 5,6/560/800 



1996 

3735701 

1000 

3736700 

Summicron-R 

20 

50 

1996 

3736701 

500 

3737200 

Summilux-R 

14 

80 

1996 

3737201 

500 

3737700 

Elmarit-M 

28 

24 

1996 

3737701 

1000 

3738700 

Noctilux-M 

10 

50 

1996 

3738701 

1000 

3739700 

Elmar-M 

28 

50 

1996 

3739701 

1000 

3740700 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1996 

3740701 

11 

3740711 

Apo-Telyt-R 

28 

280 

1996 

3740712 

500 

3741211 

Apo-Summicron-R 

20 

180 

1996 

3741212 

1 

3741212 

Summicron-M 

20 

50 

1996 

3741213 

87 

3741299 

Frei 



1996 

3741300 

289 

3741588 

Elmar-M 

28 

50 

1996 

3741589 

1000 

3742588 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1996 

3742589 

500 

3743088 

Apo-Extender-R 2,0 



1996 

3743089 

1000 

3744088 

Elmarit-M 

28 

28 

1996 

3744089 

500 

3744588 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1996 

3744589 

2000 

3746588 

Vario-Elmar-R 

40 

80-200 

1996 

3746589 

1000 

3747588 

Summicron-M 

20 

50 

1996 

3747589 

30 

3747618 

Vario-Elmar-R 

40 

35-70 

1996 

3747619 

500 

3748118 

Apo-Telyt-R 

40 

280 

1996 

3748119 

1000 

3749118 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1996 

3749119 

600 

3749718 

Vario-Elmar-R 

40 

80-200 

1996 

3749719 

281 

3749999 

Frei 



1996 

3750000 

126 

3750125 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1996 

3750126 

874 

3750999 

Frei 



1996 

3751000 

126 

3751125 

Summilux-M ASPH 

14 

35 


112 






























































1996 

3751126 

874 

3751999 




1996 

3752000 

126 

3752125 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1996 

3752126 

874 

3752999 

Frei 



1996 

3753000 

126 

3753125 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1996 

3753126 

1000 

3754125 

Tri-Elmar-M ASPH 

40 

28-35-50 

1996 

3754126 

500 

3754625 

Elmarit-R 

28 

24 

1996 

3754626 

200 

3754825 

Module 4/400/560 



1996 

3754826 

200 

3755025 

Module 5,6/560/800 



1996 

3755026 

500 

3755525 

Elmarit-M 

28 

24 

1996 

3755526 

10 

3755535 

Vario-Elmar-R 

3,5-4,5 

28-70 

1996 

3755536 

500 

3756035 

Vario-Apo-Elmarit-R 

28 

70-180 

1996 

3756036 

1000 

3757035 

Summicron-M 

20 

50 

1996 

3757036 

200 

3757235 

Apo-Telyt-R 400/560/800 



1996 

3757236 

764 

3757999 

Frei 



1996 

3758000 

1000 

3758999 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1996 

3759000 

500 

3759499 

Vario-Elmar-R 

42 

105-280 

1996 

3759500 

500 

3759999 

Elmarit-M 

28 

90 

1996 

3760000 

1000 

3760999 

Summilux-M 

14 

50 

1996 

3761000 

1000 

3761999 

Elmar-M 

28 

50 

1996 

3762000 

1000 

3762999 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1996 

3763000 

1800 

3764799 

Vario-Elmar-R 

40 

80-200 

1996 

3764800 

1000 

3765799 

Summicron-R 

20 

50 

1996 

3765800 

100 

3765899 

Apo-Telyt-R 400/560/800 



1996 

3765900 

200 

3766099 

Apo-Telyt-R 280/400/560 



1996 

3766100 

1000 

3767099 

Summicron-M 

20 

50 

1996 

3767100 

1000 

3768099 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1996 

3768100 

120 

3768219 

Elmarit-M 

28 

90 

1996 

3768220 

1000 

3769219 

Elmarit-M 

28 

28 

1996 

3769220 

210 

3769429 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1996 

3769430 

500 

3769929 

Elmarit-M 

28 

90 

1996 

3769930 

1000 

3770929 

Elmarit-M 

28 

24 

1997 

3770930 

1000 

3771929 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1997 

3771930 

1000 

3772929 

Tri-Elmar-M ASPH 

40 

28-35-50 

1997 

3772930 

1000 

3773929 

Summilux-M 

14 

50 

1997 

3773930 

2500 

3776429 

Vario-Elmar-R 

40 

35-70 

1997 

3776430 

550 

3776979 

Elmarit-M 

28 

90 

1997 

3776980 

1800 

3778779 

Vario-Elmar-R 

40 

80-200 

1997 

3778780 

1000 

3779779 

Elmarit-R 

28 

28 

1997 

3779780 

500 

3780279 

Vario-Apo-Elmarit-R 

28 

70-180 

1997 

3780280 

250 

3780529 

Elmarit-M 

28 

90 

1997 

3780530 

500 

3781029 

Elmarit-M ASPH 

28 

21 

1997 

3781030 

300 

3781329 

Module 2,8/280/400 



1997 

3781330 

1000 

3782329 

Elmar-M 

28 

50 

1997 

3782330 

1000 

3783329 

Elmarit-M 

28 

24 

1997 

3783330 

500 

3783829 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1997 

3783830 

500 

3784329 

Elmarit-R 

28 

24 

1997 

3784330 

1000 

3785329 

Summicron-R 

20 

50 

1997 

3785330 

30 

3785359 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1997 

3785360 

1000 

3786359 

Summicron-M ASPH 

20 

35 


113 





























































1997 

3786360 

500 

3786859 

Elmarit-R 

28 

180 

1997 

3786860 

500 

3787359 

Elmarit-M ASPH 

28 

21 

1997 

3787360 

500 

3787859 

Apo-Extender-R 2,0 



1997 

3787860 

2400 

3790259 

Vario-Elmar-R 

3,5-4,5 

28-70 

1997 

3790260 

250 

3790509 

Vario-Elmar-R 

35 

35-70 

1997 

3790510 

500 

3791009 

Vario-Elmar-R 

42 

105-280 

1997 

3791010 

1000 

3792009 

Summicron-M 

20 

50 

1997 

3792010 

1000 

3793009 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1997 

3793010 

1000 

3794009 

Elmarit-M 

28 

28 

1997 

3794010 

500 

3794509 

Summilux-R 

14 

50 

1997 

3794510 

500 

3795009 

Elmarit-M 

28 

90 

1997 

3795010 

1000 

3796009 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1997 

3796010 

500 

3796509 

Elmarit-R 

28 

19 

1997 

3796510 

1000 

3797509 

Elmarit-M ASPH 

28 

21 

1997 

3797510 

200 

3797709 

Summilux-M 

14 

75 

1997 

3797710 

200 

3797909 

Apo-Telyt-R 

8/4,0/5,6 

10/400/560 

1997 

3797910 

500 

3798409 

Summilux-R 

14 

50 

1997 

3798410 

500 

3798909 

Apo-Elmarit-R 

28 

180 

1997 

3798910 

500 

3799409 

Summilux-R 

14 

80 

1997 

3799410 

500 

3799909 

Apo-Summicron-R 

20 

180 

1997 

3799910 

1000 

3800909 

Tri-Elmar-M ASPH 

40 

28-35-50 

1997 

3800910 

1000 

3801909 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1997 

3801910 

500 

3802409 

Apo-Telyt-R 

40 

280 

1997 

3802410 

1000 

3803409 

Summicron-M 

20 

50 

1997 

3803410 

250 

3803659 

Elmarit-M 

28 

90 

1997 

3803660 

200 

3803859 

Apo-Telyt-R 280/400/560 



1997 

3803860 

2000 

3805859 

Vario-Elmar-R 

40 

80-200 

1997 

3805860 

2000 

3807859 

Elmarit-M 

28 

90 

1997 

3807860 

1000 

3808859 

Apo-Extender-R 2,0 



1997 

3808860 

1000 

3809859 

Elmarit-M 

28 

24 

1997 

3809860 

1000 

3810859 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1997 

3810860 

1000 

3811859 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1997 

3811860 

250 

3812109 

Elmarit-M 

28 

90 

1997 

3812110 

15 

3812124 

Vario-Elmarit-R 

28 

35-70 

1997 

3812125 

1000 

3813124 

Tri-Elmar-M ASPH 

40 

28-35-50 

1997 

3813125 

2000 

3815124 

Noctilux-M 

10 

50 

1997 

3815125 

500 

3815624 

Apo-Elmarit-R 

28 

180 

1997 

3815625 

2000 

3817624 

Apo-Summicron-M ASPH 

20 

90 

1997 

3817625 

1000 

3818624 

Summicron-M 

20 

50 

1998 

3818625 

1000 

3819624 

Summicron-R 

20 

50 

1998 

3819625 

500 

3820124 

Macro-Elmarit-R 

28 

60 

1998 

3820125 

500 

3820624 

Summilux-M 

14 

75 

1998 

3820625 

1000 

3821624 

Summilux-R 

14 

50 

1998 

3821625 

1000 

3822624 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1998 

3822625 

1000 

3823624 

Elmarit-M ASPH 

28 

21 

1998 

3823625 

1500 

3825124 

Elmarit-M 

28 

90 

1998 

3825125 

500 

3825624 

Apo-Extender-R 2,0 



1998 

3825625 

3200 

3828824 

Vario-Elmar-R 

3,5-4,5 

28-70 

1998 

3828825 

1000 

3829824 

Summicron-M 

20 

50 
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1998 

3829825 

500 

3830324 

Elmarit-R 

28 

19 

1998 

3830325 

1000 

3831324 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1998 

3831325 

3550 

3834874 

Vario-Elmar-R 

40 

35-70 

1998 

3834875 

2000 

3836874 

Vario-Elmar-R 

40 

80-200 

1998 

3836875 

500 

3837374 

Elmarit-R 

28 

24 

1998 

3837375 

600 

3837974 

Summilux-M 

14 

75 

1998 

3837975 

150 

3838124 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1998 

3838125 

500 

3838624 

Apo-Telyt-M 

34 

135 

1998 

3838625 

43 

3838667 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1998 

3838668 

332 

3838999 

Summilux-R 

14 

35 

1998 

3839000 

1000 

3839999 

Vario-Elmarit-R 

28 

35-70 

1998 

3840000 

500 

3840499 

Apo-Elmarit-R 

28 

180 

1998 

3840500 

1000 

3841499 

Summicron-R 

20 

50 

1998 

3841500 

500 

3841999 

Vario-Apo-Elmarit-R 

28 

70-180 

1998 

3842000 

500 

3842499 

Apo-Telyt-M 

34 

135 

1998 

3842500 

1000 

3843499 

Summicron-M 

20 

50 

1998 

3843500 

500 

3843999 

Summicron-R 

20 

35 

1998 

3844000 

1000 

3844999 

Elmarit-M 

28 

24 

1998 

3845000 

1000 

3845999 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1998 

3846000 

500 

3846499 

Elmarit-M ASPH 

28 

21 

1998 

3846500 

1000 

3847499 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1998 

3847500 

1000 

3848499 

Elmarit-M 

28 

28 

1998 

3848500 

1000 

3849499 

Elmarit-M ASPH 

28 

21 

1998 

3849500 

1600 

3851099 

Vario-Elmar-R 

40 

35-70 

1998 

3851100 

1000 

3852099 

Vario-Elmar-R 

40 

80-200 

1998 

3852100 

1000 

3853099 

Summicron-M 

20 

50 

1998 

3853100 

500 

3853599 

Apo-Telyt-M 

34 

135 

1998 

3853600 

1000 

3854599 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

1998 

3854600 

1000 

3855599 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1998 

3855600 

700 

3856299 

Elmarit-M 

28 

90 

1998 

3856300 

500 

3856799 

Apo-Summicron-M ASPH 

20 

90 

1998 

3856800 

550 

3857349 

Elmarit-M 

28 

90 

1998 

3857350 

500 

3857849 

Summilux-R 

14 

80 

1999 

3857850 

1000 

3858849 

Tri-Elmar-M ASPH 

40 

28-35-50 

1999 

3858850 

277 

3859126 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1999 

3859127 

1000 

3860126 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

1999 

3860127 

250 

3860376 

Elmarit-M 

28 

90 

1999 

3860377 

1000 

3861376 

Tri-Elmar-M ASPH 

40 

28-35-50 

1999 

3861377 

1000 

3862376 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1999 

3862377 

40 

3862416 

PC-Super-Angulon-R 

28 

28 

1999 

3862417 

1000 

3863416 

Summicron-M 

20 

50 

1999 

3863417 

250 

3863666 

Summilux-R 

14 

35 

1999 

3863667 

500 

3864166 

Vario-Elmar-R 

3,5-4,5 

28-70 

1999 

3864167 

500 

3864666 

Summicron-R 

20 

35 

1999 

3864667 

300 

3864966 

Elmarit-M 

28 

90 

1999 

3864967 

1000 

3865966 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1999 

3865967 

200 

3866166 

Summilux-M 

14 

75 

1999 

3866167 

1000 

3867166 

Apo-Summicron-M ASPH 

20 

90 

1999 

3867167 

550 

3867716 

Summicron-M 

20 

50 
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1999 

3867717 

550 

3868266 

Summicron-M 

20 

35 

1999 

3868267 

350 

3868616 

Summilux-M 

14 

50 

1999 

3868617 

1000 

3869616 

Summicron-R 

20 

50 

1999 

3869617 

300 

3869916 

Summilux-M 

14 

75 

1999 

3869917 

250 

3870166 

Elmarit-M 

28 

90 

1999 

3870167 

1000 

3871166 

Summilux-M 

14 

50 

1999 

3871167 

500 

3871666 

Vario-Elmar-R 

3,5-4,5 

28-70 

1999 

3871667 

1000 

3872666 

Elmarit-M 

28 

24 

1999 

3872667 

1000 

3873666 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1999 

3873667 

500 

3874166 

Apo-Extender-R 2,0 



1999 

3874167 

1000 

3875166 

Apo-Telyt-M 

34 

135 

1999 

3875167 

1000 

3876166 

Apo-Summicron-M ASPH 

20 

90 

1999 

3876167 

1000 

3877166 

Elmar-M 

28 

50 

1999 

3877167 

300 

3877466 

Summilux-M 

14 

50 

1999 

3877467 

1000 

3878466 

Summicron-M 

20 

50 

1999 

3878467 

400 

3878866 

Summicron-M 

20 

35 

1999 

3878867 

500 

3879366 

Elmarit-R 

28 

19 

1999 

3879367 

10 

3879376 

Super-Elmar-R 

35 

15 

1999 

3879377 

1000 

3880376 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

1999 

3880377 

370 

3880746 

Summicron-M 

20 

50 

1999 

3880747 

200 

3880946 

Summicron-M 

20 

35 

1999 

3880947 

1000 

3881946 

Apo-Summicron-M ASPH 

20 

90 

1999 

3881947 

300 

3882246 

Summilux-M 

14 

50 

1999 

3882247 

750 

3882996 

Vario-Elmar-R 

3,5-4,5 

28-70 

2000 

3882997 

250 

3883246 

Elmarit-M 

28 

90 

2000 

3883247 

500 

3883746 

Elmarit-R 

28 

24 

2000 

3883747 

1000 

3884746 

Summicron-M 

20 

50 

2000 

3884747 

160 

3884906 

Summicron-M 

20 

50 

2000 

3884907 

300 

3885206 

Summilux-M 

14 

75 

2000 

3885207 

1000 

3886206 

Elmarit-M ASPH 

28 

21 

2000 

3886207 

1000 

3887206 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

2000 

3887207 

500 

3887706 

Summilux-R 

14 

50 

2000 

3887707 

1000 

3888706 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

2000 

3888707 

1000 

3889706 

Summilux-M ASPH 

14 

35 

2000 

3889707 

50 

3889756 

Summicron-M 

20 

28 

2000 

3889757 

500 

3890256 

Apo-Macro-Elmarit-R 

28 

100 

2000 

3890257 

250 

3890506 

Elmarit-M 

28 

90 

2000 

3890507 

450 

3890956 

Apo-Summicron-M ASPH 

20 

90 

2000 

3890957 

40 

3890996 

Vario-Elmarit-R 

28 

35-70 

2000 

3890997 

4 

3891000 

Frei 



2000 

3891001 

74 

3891074 

Tri-Elmar-M ASPH 

40 

28-35-50 

2000 

3891075 

75 

3891149 

Frei 



2000 

3891150 

1 

3891150 

Tri-Elmar-M ASPH 

40 

28-35-50 

2000 

3891151 

550 

3891700 

Apo-Summicron-M ASPH 

20 

90 

2000 

3891701 

150 

3891850 

Vario-Elmar-R 

40 

70-210 

2000 

3891851 

500 

3892350 

Tri-Elmar-M ASPH 

40 

28-35-50 

2000 

3892351 

1000 

3893350 

Summicron-M ASPH 

20 

35 

2000 

3893351 

1000 

3894350 

Apo-Summicron-M ASPH 

20 

90 

2000 

3894351 

700 

3895050 

Vario-Elmarit-R 

28 

35-70 
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2000 

3895051 

1000 

3896050 

Elmarit-M 

28 

28 

2000 

3.897.501 

75 

3.897.575 

Summil. Ml ,4/50schw.L. 

1.4 

50 

2000 

3.897.576 

1000 

3.898.575 

Elmar 2,8/50 schw. 

2.8 

50 

2000 

3.898.576 

500 

3.899.075 

Elmarit M 2,8/90 

2.8 

90 

2000 

3.899.076 

1000 

3.900.075 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2000 

3.900.076 

1000 

3.901.075 

Summicron M 2/28 Asph. 

2 

28 

2000 

3.901.076 

500 

3.901.575 

Apo-Macro R 2,8/100 

2.8 

100 

2000 

3.901.576 

500 

3.902.075 

Elmarit R 2,8/19 

2.8 

19 

2000 

3.902.076 

1000 

3.903.075 

Summilux Ml,4/50 

1.4 

50 

2000 

3.903.076 

1000 

3.904.075 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2000 

3.904.076 

750 

3.904.825 

Vario 28-70 Sigma 

3.5-4 

28-70 

2000 

3.904.826 

300 

3.905.125 

Summilux M 1,4 / 75 

1.4 

75 

2000 

3.905.126 

250 

3.905.375 

Elmarit M 2,8 / 90 

2.8 

90 

2000 

3.905.376 

250 

3.905.625 

Vario-Elma.R 2,8/70-180 

2.8 

70-180 

2000 

3.905.626 

1000 

3.906.625 

Summilux Ml ,4/35 Asph. 

1.4 

35 

2000 

3.906.626 

1000 

3.907.625 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2000 

3.907.626 

1000 

3.908.625 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2000 

3.908.626 

1000 

3.909.625 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2000 

3.909.626 

500 

3.910.125 

Apo-Extender 2x 



2000 

3.910.126 

1000 

3.911.125 

Apo-Telyt M 3,4/135 

3.4 

135 

2000 

3.911.126 

1000 

3.912.125 

Elmar 2,8/50 schw. 

2.8 

50 

2001 

3.912.126 

1000 

3.913.125 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2001 

3,913,126 

1 

3,913,126 

Elmarit M2,8/24 Asph. 

2.8 

24 

2001 

3.913.127 

16 

3.913.142 

Summicron Ml,4/50 

1.4 

50 

2001 

3.913.143 

80 

3.913.222 

Noktilux M 1/50 

1 

50 

2001 

3.913.223 

1000 

3.914.222 

Summicron M 2/28 Asph. 

2 

28 

2001 

3.914.223 

300 

3.914.522 

S.-Elmarit R 2,8/15 Asph. 

2.8 

15 

2001 

3.914.423 

1000 

3.915.522 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2001 

3.915.523 

500 

3.916.022 

Summilux M 1,4 / 75 

1.4 

75 

2001 

3.916.023 

1000 

3.917.022 

Summicron R 2/50 

2 

50 

2001 

3.917.023 

250 

3.917.272 

Elmarit M 2,8/90 

2.8 

90 

2001 

3.917.273 

998 

3.918.270 

Elmar 2,8/50 schw. 

2.8 

50 

2001 

3.918.271 

500 

3.918.770 

Apo-Summicron M2/90 

2 

90 

2001 

FREIE-NR. 

230 

FREIE-NR. 




2001 

3.919.001 

100 

3.919.100 

Elmar 2,8/50 silb. 

2.8 

50 

2001 

3.919.101 

1000 

3.920.100 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2001 

3.920.101 

1000 

3.921.100 

Tri-Elm.28-35-50 Redes. 

4 

28-35-50 

2001 

3.921.101 

1000 

3.922.100 

Summilux Ml ,4/35 Asph. 

1.4 

35 

2001 

3.922.101 

1000 

3.923.100 

Summicron M 2/28 Asph. 

2 

28 

2001 

3.923.101 

20 

3.923.120 

Summicron R 2/90 Neu 

2 

90 

2001 

3.923.121 

550 

3.923.670 

Summicron M 2/90 Titan 

2 

90 

2001 

3.923.671 

1000 

3.924.670 

Apo-Summicron M2/90 

2 

90 

2001 

3.924.671 

250 

3.924.920 

Elmarit M 2,8 / 90 

2.8 

90 

2001 

3.924.921 

500 

3.925.420 

Elmarit M 2,8 / 21 Asph. 

2.8 

21 

2001 

3.925.421 

400 

3.925.820 

Vario R 3,5-4/21-35 Asph. 

3.5-4 

21-35 

2001 

3.925.821 

1000 

3.926.820 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2001 

3.926.821 

70 

3.926.890 

Summicron M 2/90 Titan 

2 

90 

2001 

3.926.891 

50 

3.926.940 

Apo-Telyt R 400/560/800 



2001 

3.927.001 

200 

3.927.200 

Summicron M 2/35 Asp. 

2 

35 
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2001 

3.927.201 

800 

3.928.000 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2001 

3.928.00 

200 

3.928.200 

Summilux Ml,4/50 

1.4 

50 

2001 

3.928.201 

263 

3.928.463 

Noktilux M 1/50 

1 

50 

2001 

3.928.464 

1000 

3.929.463 

Summicron M 2/28 Asph. 

2 

28 

2001 

3.929.464 

50 

3.929.513 

Super-Angelon R 2,8/28 

2.8 

28 

2001 

3.929.514 

1000 

3.930.513 

Summilux Ml,4/50 

1.4 

50 

2001 

3.930.514 

250 

3.930.763 

Elmarit M 2,8 / 90 

2.8 

90 

2001 

3.930.764 

250 

3.931.013 

Elmarit M 2,8 / 90 

2.8 

90 

2001 

3.931.014 

1000 

3.932.013 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2001 

3.932.014 

1000 

3.933.013 

Apo-Summicron M2/90 

2 

90 

2002 

3.933.014 

1000 

3.934.013 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2002 

3.934.014 

1000 

3.935.013 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2002 

3.935.014 

250 

3.935.263 

Elmarit R 2,8/19 

2.8 

19 

2002 

3.935.264 

500 

3.935.763 

Apo-Extender 2 X 



2002 

3.935.764 

1000 

3.936.763 

Elmar 2,8/50 schw. 

2.8 

50 

2002 

3.936.764 

1000 

3.937.763 

Summilux Ml ,4/35 Asph. 

1.4 

35 

2002 

3.937.764 

250 

3.938.013 

Vario-Elmar R/28-70 

3.5-4 

28-70 

2002 

3.938.014 

500 

3.938.513 

Apo-Macro R 2,8/100 

2.8 

100 

2002 

3.938.514 

1000 

3.939.513 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2002 

3.939.514 

100 

3.939.613 

Super-Angelon R 2,8/28 

2.8 

28 

2002 

3.939.614 

500 

3.940.113 

Summilux R 1,4/50 

1.4 

50 

2002 

3.940.114 

500 

3.940.613 

Noktilux M 1/50 

1 

50 

2002 

3.940.614 

1000 

3.941.613 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2002 

3.941.614 

1000 

3.942.613 

VarioR 3,5-4/21-35 Asph. 

3.5-4 

21-35 

2002 

3.942.614 

500 

3.943.113 

Vario Elmar R 4/80-200 

4 

80-200 

2002 

3.943.114 

1000 

3.944.113 

Apo-Summicron R 2/90 

2 

90 

2002 

3.944.114 

200 

3.944.313 

Elmarit R 2,8/28 

2.8 

28 

2002 

3.944.314 

250 

3.944.563 

Elmarit M 2,8 / 90 

2.8 

90 

2002 

3.944.564 

1000 

3.945.563 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2002 

3.945.564 

1000 

3.946.563 

Summicron M 2/28 Asph. 

2 

28 

2002 

3.946.564 

300 

3.946.863 

Summilux R 1,4/35 

1.4 

35 

2002 

3.946.864 

1000 

3.947.863 

Elmarit M 2,8 / 21 Asph. 

2.8 

21 

2002 

3.947.864 

20 

3.947.883 

Super-Elmarit R 3,5/15 

3.5 

15 

2002 

3.947.884 

250 

3.948.133 

Vario-Elmar R/28-70 

3.5-4.5 

28-70 

2002 

3.948.134 

1000 

3.949.133 

Tri-Elm.28-35-50 Redes. 

4 

28-35-50 

2002 

3.949.134 

250 

3.949.383 

Summilux R 1,4/80 

1.4 

80 

2002 

3.949.384 

150 

3.949.533 

Apo -Extender 1,4 X 



2002 

3.949.534 

500 

3.950.033 

Elmarit R 2,8/24 

2.8 

24 

2002 

3.950.034 

600 

3.950.633 

Apo-Summic.M2/90 silb. 

2 

90 

2002 

3.950.634 

1000 

3.951.633 

VarioR 3,5-4/21-35 Asph. 

3.5-4 

21-35 

2002 

FREIE-NR. 

365 

FREIE-NR. 




2002 

3.952.001 

1000 

3.953.000 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2002 

3.953.001 

500 

3.953.500 

Summilux M 1,4/75 

1.4 

75 

2002 

3.953.501 

250 

3.953.750 

Apo-Elmarit R 2,8/180 

2.8 

180 

2002 

3.953.751 

1000 

3.954.750 

Summilux M 2/50 

2 

50 

2002 

3.954.751 

25 

3.954.775 

Elmarit R 28-90 Asph. 

2.8-4.5 

28-90 

2002 

3.954.776 

35 

3.954.810 

Macro-Elmarit M 4/90 

4 

90 

2002 

3.954.811 

1000 

3.955.810 

Apo-Summicron M2/90 

2 

90 

2002 

3.955.811 

250 

3.956.060 

Elmarit M 2,8 / 90 

28-4.5 

28-90 
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2002 

3.956.061 

500 

3.956.560 

Apo-Telyt M 3,4/135 

3.4 

135 

2002 

3.956.561 

500 

3.957.060 

Noktilux M 1/50 

1 

50 

2002 

3.957.061 

100 

3.957.160 

Super-Elmarit R 2,8/15 

2.8 

15 

2002 

3.957.161 

1000 

3.958.160 

Elmarit M 2,8/24 Asph. 

2.8 

24 

2002 

3.958.161 

1000 

3.959.160 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2002 

3.959.161 

250 

3.959.410 

Vario-Elmar R/28-70 

3.5-4.5 

28-70 

2002 

3.959.411 

500 

3.959.910 

Apo-Macro R 2,8/100 

2.8 

100 

2002 

3.959.911 

300 

3.960.210 

Apo-Summicron M2/90 

2 

90 

2003 

3.960.211 

1000 

3.961.210 

VarioR 3,5-4/21-35 Asph. 

3.5-4 

21-35 

2003 

3.961.211 

300 

3.961.510 

Apo-Summicron M2/90 

2 

90 

2003 

3.961.511 

1000 

3.962.510 

Summilux Ml ,4/35 Asph. 

1.4 

35 

2003 

3.962.511 

1000 

3.963.510 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2003 

3.963.511 

1000 

3.964.510 

Elmar 2,8/50 schw. 

2.8 

50 

2003 

3.964.511 

1000 

3.965.510 

Summilux Ml,4/50 

1.4 

50 

2003 

3.965.511 

1000 

3.966.510 

Apo-Summicron R 2/90 

2 

90 

2003 

3.966.511 

1000 

3.967.510 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2003 

3.967.511 

250 

3.967.760 

Vario-Elmar R/28-70 

3.5-4.5 

28-70 

2003 

3.967.761 

30 

3.967.790 

Apo-Telyt 1:400/560/800 



2003 

3.967.791 

1000 

3.968.790 

Summilux M 2/50 

2 

50 

2003 

3.968.791 

380 

3.969.170 

Macro-Elmar M 4.0/90 

4 

90 

2003 

3.969.171 

1000 

3.970.170 

Macro-Elmar M 4.0/90 

4 

90 

2003 

3.970.171 

250 

3.970.420 

Vario-Elmarit R 28-90 

2.8-4.5 

28-90 

2003 

3.970.421 

250 

3.970.670 

Elmarit M 2,8 / 90 

2.8 

90 

2003 

3.970.671 

150 

3.970.820 

Elmarit R 2,8/19 

2.8 

19 

2003 

3.970.821 

500 

3.971.320 

Apo-Extender 2 X 



2003 

3.971.321 

55 

3.971.375 

Summilux M 1,4/50 Asp. 

1.4 

50 

2003 

3.971.376 

110 

3.971.485 

Summilux R 1,4/35 

1.4 

35 

2003 

3.971.486 

1000 

3.972.485 

Macro-Elmar M 4.0/90 

4 

90 

2003 

3.972.486 

1000 

3.973.485 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2003 

3.973.486 

250 

3.973.735 

Vario-Elmarit R 28-90 

2.8-4.5 

28-90 

2003 

3.973.736 

3 

3.973.738 

Apo -Telyt R 5,6/1600 

5.6 

1600 

2003 

3.973.739 

250 

3.973.988 

Elmarit M 2,8 / 90 

2.8 

90 

2003 

3.973.989 

1100 

3.975.088 

Vario-Elmarit R 28-90 

2.8-4.5 

28-90 

2003 

3.975.089 

1500 

3.976.588 

Macro-Elmar M 4.0/90 

4 

90 

2004 

3.976.589 

500 

3.977.088 

Summilux Ml ,4/35 Asph. 

1.4 

35 

2004 

3.977.089 

500 

3.977.588 

Summilux Ml,4/50 

1.4 

50 

2004 

3.977.589 

300 

3.977.888 

Summilux M 1,4/75 

1.4 

75 

2004 

3.977.889 

150 

3.978.038 

Vario Elmar R 4/80-200 

4 

80-200 

2004 

3.978.039 

500 

3.978.538 

Noktilux M 1/50 

1 

50 

2004 

3.978.539 

1000 

3.979.538 

Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 

2004 

3.979.539 

50 

3.979.588 

Elmarit M 2,8/28 

2.8 

28 

2004 

3.979.589 

500 

3.980.088 

Summilux M 1,4/50 

1.4 

50 

2004 

3.980.089 

500 

3.980.588 

Summilux M 2/50 

2 

50 

2003 

3,980,888 

1 

3,980,888 

Apo -Telyt R 5,6/1600 

5.6 

1600 

2004 

3.980.589 

499 

3.981.088 

Elmar 2,8/50 schw. 

2.8 

50 

2004 

3.981.089 

500 

3.981.588 

Summicron M 2,0/28 

2 

28 

2004 

3.981.589 

35 

3.981.623 

Vario-Elmarit D 28-90 


28-90 

2004 

3.981.624 

35 

3.981.658 

Summilux D 1,7/35 Asph 

1.7 

35 

2004 

FREIE-NR. 

392 

FREIE-NR. 
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2004 

3.982.051 

500 

3.982.550 

Summilux Ml ,4/50 Titan 

1.4 

50 

2004 

3.982.551 

500 

3.983.050 

Summilux Ml ,4/50 Schw 

1.4 

50 

2004 

3.983.051 

25 

3.983.073 

Apo-Summicr. M 2,0/75 

2 

75 

2004 

3.983.074 

160 

3.983.233 

Super-Angelon R 2,8/28 

2.8 

28 

2004 

3.983.234 

550 

3.983.783 

Summicron M 2/50 Lack 

2 

50 

2004 

3.983.784 

750 

3.984.533 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2004 

3.984.534 

500 

3.985.033 

Noktilux M 1/50 

1 

50 

2004 

3.985.034 

500 

3.985.533 

Summilux M 1,4/50 

1.4 

50 

2004 

3.985.534 

500 

3.986.033 

Apo -Telyt M 3,4/135 

3.4 

135 

2004 

3.986.034 

400 

3.986.433 

Apo-Summicr. M 2,0/75 

2 

75 

2005 

3.986.434 

150 

3.986.583 

Apo-Elmarit R 2,8/180 

2.8 

180 

2005 

3.986.584 

10 

3.986.593 

Apo-Summicr. M 2,0/75 

2 

75 

2005 

3.986.594 

250 

3.986.843 

Apo-Summicr. M 2,0/75 

2 

75 

2005 

3.986.844 

300 

3.987.143 

Summilux Ml ,4/35 Asph. 

1.4 

35 

2005 

3.987.144 

100 

3.987.243 

Summilux Ml ,4/35 Asph. 

1.4 

35 

2005 

3.987.244 

500 

3.987.743 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2005 

3.987.744 

400 

3.988.143 

Vario Elmar R 4/80-200 

4 

80-200 

2005 

3.988.144 

350 

3.988.493 

Apo-Summicr. M 2,0/75 

2 

75 

2005 

3.988.494 

25 

3.988.518 

Apo-Telyt 1:400/560/800 



2005 

3.988.519 

200 

3.988.718 

Summilux M 1,4/75 

1.4 

75 

2005 

3.988.719 

500 

3.989.218 

Summilux M 1,4/50 

1.4 

50 

2005 

3.989.219 

150 

3.989.365 

Apo-Summicr. M 2,0/75 

2 

75 

2005 

3.989.369 

500 

3.989.868 

Vario-Elmarit R 28-90 

2.8-4.5 

28-90 

2005 

3.989.869 

200 

3.990.068 

Summilux R 1,4/50 

1.4 

50 

2005 

3.990.069 

1050 

3.991.118 

Summilux M 1,4/50 

1.4 

50 

2005 

3.991.119 

250 

3.991.368 

Elmarit M 2,8 / 21 Asph. 

2.8 

21 

2005 

3.991.369 

500 

3.991.868 

Summicron M 2/50 

2 

50 

2005 

3.991.869 

1000 

3.992.870 

Summilux M 1,4/50 

1.4 

50 

2005 

3.992.871 

250 

3.993.120 

Elmarit M 2,8 / 90 

2.8 

90 

2005 

3.993.121 

500 

3.993.620 

Elmar 2,8/50 schw.u. He. 

2.8 

50 

2005 

3.993.621 

500 

3.994.120 

Apo-Summicr. M 2,0/75 

2 

75 

2005 

3.994.121 

100 

3.994.220 

Vario Elmar R 4/80-200 

4 

80-200 

2006 

3.994.221 



Summicron M2/35 Asph. 

2 

35 
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NOTE: 

The lists of serial numbers of cameras and lenses are directly copied from the original 
documents at the Leica factory in Solms. The lists are handwritten and sometimes, 
especially in the older periods, the handwriting is very difficult to read, so an educated 
guess has been made occasionally. 

There is much confusion among Leica aficionados over the exact interpretation of the lists. 
To be sure, they are neither production numbers nor sales numbers. In fact they are 
allocated serial numbers for future planned production. The year is the moment in time of 
the allocation, not necessary the year of production. 

Not all ranges have been filled completely by real production targets. And sometimes a 
range that is not fully used has been given to special series. 

If there are factual errors in these lists, I am to blame. These lists differ on many details 
with other published lists. I can only say that the numbers presented here have been 
collected from the orignal sources. 

Erwin Puts, february 2010 
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Name 

Tri-Elmar-M 
16-18-21 mm f/4 
ASPH. 

Tri-Elmar-M 28-35-50 
mm f/4 ASPH. 

Super-Elmar-M 18 
mm f/3.8 ASPH. 



Angle of View 24x36 
d/h/v 

16: 107/97/74; 18: 
100/90/67; 21: 
92/81/60 

28: 75/65/46; 35: 
63/54/38; 50: 

47/40/27 

100/90/67 

Angle of view 18x27 
d/h/v 

16: 90/80/59; 18: 
84/74/53; 21: 
75/65/46 


84/74/53 

Focal length 

18.3 

Design: elements/ 
groups 

10/7 

8/6 

8/7 

Entrance Pupil 
position 

19.8 mm (related to 
the first lens surface 
in light direction) 

Aperture 

4 to 22 

4 to 22 

3.8 to 16 

Number of blades 

9 

Focusing Range 

0.5 m to Infinity, 
range from 0.5 to 0.7 
m separated by 
index 

1m to Infinity 

0.7 m to infinity 

Smallest object field 
24 x 36 in mm 

16: 915x1373; 18: 
833x1250; 21: 
725x1087 

28: 750x1130; 35: 
620x930; 50: 

430x650 

827x1241 

Smallest object field 
18x27 in mm 

16: 688x1032; 18: 
626x939; 21: 

545x817 


620x931 

Reproduction ratio 

at 0.7m: 16= 1:38; 
18=1:35;21=1:30 

28: 1:31; 35: 1:26; 

50: 1:18 

1:34.6 

Filter 

Male thread, non¬ 
rotating and with 
stop for filter holder 
or lens hood 

internal thread for 
screw-in type filters E 
49 

Male thread, non¬ 
rotating and with 
stop for filter holder 
or lens hood. 

Lens Hood 

screw-on type lens 
hood (included in 
delivery), filter holder 
for E67 size filters 
optionally available 

separate, available 
as accessory, clip-on 
type, lockable 

Accessory filter 
holder for E77 filters 
available / 

Separate, screw-on 
type, included in 
delivery 

Length 

approx. 62/72 mm 
(with/without lens 
hood) 

67.8 mm 

58 mm 

Diameter 

approx. 54 mm (53 x 
58 mm with lens 
hood) 

55 mm 

61 mm 

Weight 

approx. 335 g 

approx. 340 g (black) 

approx. 310 g 
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Name 

Summilux-M 21 

Elmarit-M 21 mm 

Elmar-M 24 mm f/ 


mm f/1.4 ASPH. 

f/2.8 ASPH. 

3.8 ASPH. 



Angle of View 24x36 
d/h/v 

92/81/59 

92/81/59 

84/74/53 

Angle of view 18x27 
d/h/v 


Focal length 

21.6 

21.3 

24.5 

Design: elements/ 
groups 

10/8 

9/7 

8/6 

Entrance Pupil 
position 

24.4 mm (related to 
the first lens surface 

19.4 mm (related to 
the first lens surface 

18.7 mm (related to 
the first lens surface 

in light direction) 

in light direction) 

in light direction) 

Aperture 

1.4 to 16 

2.8 to 16 

3.8 to 16 

Number of blades 


Focusing Range 

0.7 m to infinity 

0.7 m to Infinity 

0.7 m to infinity 

Smallest object 
field 24 x 36 in mm 

685x1027 

696x1044 

615x922 

Smallest object 
field 18x27 in mm 


Reproduction ratio 

1:29 

1:29 

1:25.6 

Filter 

Series filter VIII in 

internal thread for 

Non-rotating, female 


lens hood 

screw-in type filters 

E 55 

thread for filters E46 

Lens Hood 

Seperate, screw-on 
type 

separate, clip-on 
type, lockable 

male thread for lens 
hood, screw-on type 
lens hood (included in 
delivery) 

Length 

66 / 77 mm 

46 mm 

40.6 / 56.6 mm 


(without / with lens 
hood) 


(without / with lens 
hood) 

Diameter 

approx. 69.5 mm 

58 mm 

approx. 53 mm 

Weight 

approx. 580 g 

approx. 300 g /415 
g (black anodized- / 
silver chrome 
finish) 

approx. 260 g 
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Name 

Elmarit-M 24 mm f/ 
2.8 ASPH. 

Summilux-M 24 

mm f/1.4 ASPH. 

Elmarit-M 

28mm f/2.8 

ASPH. 



Angle of View 24x36 d/h/ 

V 

84/74/53 

84/74/53 

75/65/46 

Angle of view 18x27 d/h/ 

V 

60/51/36 (focal 

length 

equiv=37) 

Focal length 

24.4 

24.3 

28.4 

Design: elements/ 
groups 

7/5 

10/8 

8/6 

Entrance Pupil position 

20.7 mm (related to 
the first lens surface 
in light direction) 

19.2 mm (related to 
the first lens 
surface in light 
direction) 

12,8 mm 
(related to the 
first lens surface 
in light direction) 

Aperture 

2.8 to 16 

1.4 to 16 

2.8 to 22 

Number of blades 


Focusing Range 

0.7 m to infinity 

0.7 m to infinity 

0.7 m to infinity 

Smallest object field 24 
x 36 in mm 

630x950 

609x914 

533x800 

Smallest object field 
18x27 in mm 

400x600 

Reproduction ratio 

1:26 

1:25 

1:22 

Filter 

internal thread for 
screw-in type filters 

E 55 

Series filter VII in 
lens hood 

Internal thread 
for screw-on 
filters size E39 

Lens Hood 

separate, clip-on 
type, lockable 

Seperate, screw- 
on type 

Snap-on type 
(supplied) 

Length 

45 mm 

58.5 mm / 75.6 
(without / with lens 
hood) 

approx. 30/46 
mm (with/ 
without lens 
hood) 

Diameter 

58 mm 

approx. 61.0 mm 

approx. 52 mm 

Weight 

approx. 290 g / 388 
g (black anodized- / 
silver chrome finish) 

approx. 500 g 

approx. 180g 
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Name 

Summicron-M 

Summarit-M 35 

Summicron-M 


28 mm f/2 ASPH. 

mm f/2.5 

35 mm f/2 ASPH. 



Angle of View 24x36 d/h/v 

75/65/46 

63/54/38 

63/54/38 

Angle of view 18x27 d/h/v 

60/51/36 (focal 
length equiv=37) 

50/42/29(focal 
length equiv=47) 

50/42/29(focal 
length equiv=47) 

Focal length 

28.5 

35.4 

35.3 

Design: elements/groups 

9/6 

6/4 

7/5 

Entrance Pupil position 

12,8 mm (related 
to the first lens 

9.3 mm (related to 
the first lens 

10 mm (related to 
the first lens 


surface in light 

surface in light 

surface in light 


direction) 

direction) 

direction) 

Aperture 

2 to 22 

2.5 to 16 

2 to 16 

Number of blades 


Focusing Range 

0.7 m to infinity 

0.8 m to infinity 

0.7 m to infinity 

Smallest object field 24 x 

36 in mm 

528x793 

490x735 

419x627 

Smallest object field 18x27 


367x551 


in mm 




Reproduction ratio 

1:22 

1:20.4 

1:17.5 

Filter 

internal thread for 

Non-rotating, 

internal thread for 


screw-in type 

internal thread for 

screw-in type 


filters E 46 

screw-on filters 
size E39 

filters E 39 

Lens Hood 

separate, clip-on 
type, lockable 

external thread 
with stop for lens 
hood protection 
ring for external 
thread included in 
delivery, lens 
hood available as 

separate, clip-on 
type 



accessory 


Length 

40.8 mm 

approx. 33.9 mm 

34.5 mm 

Diameter 

53 mm 

approx. 51.4 mm 

53 mm 

Weight 

approx. 270 g 

approx. 220 g 

approx. 255 g / 

340 g (black 
anodized- / silver 
chrome finish) 
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Name 

Summilux-M 35 

Summicron-M 

Summilux-M 50 


mm f/1.4 ASPH. 

50 mm f/2 

mm f/1.4 ASPH. 



Angle of View 24x36 d/h/v 

63/54/38 

47/40/27 

47/40/27 

Angle of view 18x27 d/h/v 

50/42/29(focal 
length equiv=47) 

Focal length 

35.6 

52.3 

51.6 

Design: elements/groups 

9/5 

6/4 

8/5 

Entrance Pupil position 

16.8 mm (related 
to the first lens 

25.1 mm (related 
to the first lens 

25.7 mm (related 
to the first lens 


surface in light 
direction) 

surface in light 
direction) 

surface in light 
direction) 

Aperture 

1.4 to 16 

2 to 16 

1.4 to 16 

Number of blades 


Focusing Range 

0.7 m to infinity 

0.7 m to infinity 

0.7 m to infinity 

Smallest object field 24 x 

36 in mm 

420x630 

277x416 

271x407 

Smallest object field 18x27 
in mm 


Reproduction ratio 

1:17.5 

1:11.5 

1:11.3 

Filter 

internal thread for 

internal thread for 

Internal thread for 


screw-in type 

screw-in type 

screw-on filters 


filters E 46 

filters E 39 

size E46, non¬ 
rotating 

Lens Hood 

separate, clip-on 
type, lockable 

built-in, telescopic 

Built-in, 

telescopic, 

lockable 

Length 

46.2 mm 

43.5 mm 

52.5 mm 

Diameter 

53 mm 

53 mm 

53.5 mm 

Weight 

approx. 320 g 

approx. 240 g / 
335 g (black 
anodized- / silver 
chrome finish) 

approx. 335 g 
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Name 

Noctilux-M 50 

Summarit-M 75 

Apo- 


mm f/0.95 

mm f/2.5 

Summicron-M 


ASPH. 


75 mm f/2 




ASPH. 



Angle of View 24x36 d/h/v 

47/40/27 

32/27/18 

32/27/18 

Angle of view 18x27 d/h/v 


24.4/20.4/13.7 

24.4/20.4/13.7 



(focal length 
equiv=100) 

(focal length 
equiv=100) 

Focal length 

52.3 

75.0 

74.98 

Design: elements/groups 

8/5 

6/4 

7/5 

Entrance Pupil position 

50.6 mm (related 
to the first lens 

29.9 mm (related to 
the first lens surface 

30.1 mm (related 
to the first lens 


surface in light 
direction) 

in light direction) 

surface in light 
direction) 

Aperture 

0.95 to 16 

2.5 to 16 

2 to 16 

Number of blades 


Focusing Range 

1 m to infinity 

0.9 to infinity 

0.7 to infinity 

Smallest object field 24 x 

36 in mm 

406x608 

238x357 

169x254 

Smallest object field 

18x27 in mm 

178x268 

Reproduction ratio 

1:17 

1:9.9 

1:7 

Filter 

Screw-on filter 

Non-rotating, 

Internal thread 


E60 with 

internal thread for 

for screw-on 


accessory filter 

screw-on filters size 

filters size E49, 


holder 

E46 

non-rotating 

Lens Hood 

built-in, 

external thread with 

Built-in, 


telescopic 

stop for lens hood, 
protection ring for 
external thread 
included in delivery, 
lens hood available 

telescopic, 

lockable 



as accessory 


Length 

approx. 75.1 mm 

approx. 60.5 mm 

66.8 mm 

Diameter 

approx. 73 mm 

approx. 55 mm 

58 mm 

Weight 

approx. 700 g 

approx. 345 g 

430 g 
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Name 

Summarit-M 90 

Apo- 

Macro- 

Apo-Telyt-M 


mm f/2.5 

Summicron 

Elmar-M 90 

135 mm f/ 



-M 90 mm 

f/2 ASPH. 

mm f/4 

3.4 



Angle of View 24x36 d/ 
h/v 

27/22.6/15.2 

27/23/15 

27/23/15 

18/15/10.2 

Angle of view 18x27 d/ 

20.4/17.1/11.4 




h/v 

(focal length 
equiv=120) 




Focal length 

91.0 

90.9 

90.0 

136 

Design: elements/ 
groups 

5/4 

5/5 

4/4 

5/4 

Entrance Pupil position 

54,8 mm (related 
to the first lens 
surface in light 

58.6 mm 
(related to 
the first lens 

32.3 mm 
(related to the 
first lens 

68 mm 
(related to 
the first lens 


direction) 

surface in 

surface in 

surface in 



light 

direction) 

light direction) 

light 

direction) 

Aperture 

2.5 to 16 

2 to 16 

4 to 22 

3.4 to 22 

Number of blades 


Focusing Range 

1 m to infinity 

1 m to 
infinity 

0.77 m to 
Infinity (with 
LEICA 
MACRO- 
ADAPTER-M: 
0.5 to 0.76 m) 

1.5 m to 

Infinity 

Smallest object field 24 
x 36 in mm 

213x320 

220x330 

161 mm x 241 
mm (with 
LEICA 
MACRO- 
ADAPTER-M: 
72 x 108 mm) 

220x330 

Smallest object field 
18x27 in mm 

160x240 

Reproduction ratio 

1:8.9 

1:9 

1:6.7 (with 
LEICA 

1:9 




MACRO- 

ADAPTER-M: 

1:3) 


Filter 

Non-rotating, 
internal thread 

internal 
thread for 

internal 
thread for 

internal 
thread for 


for screw-on 

screw-in 

screw-in type 

screw-in type 


filterssize E46 

type filters E 

filters E 39, 

filters E 49 



55 

non-rotating 
lens mount 
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